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I, Einleitung. 


Die Darstellung der Baugeschichte der Cistercienserabtei Heiligenkreuz 
im Band XIX der Österreichischen Kunst-Topographie durch Prof. Dr. D. Frey 
weist eine Reihe von ungeklärten Fragen über die mittelalterliche Klosteran- 
lage der Cistercienserabtei Heiligenkreuz auf, da dem Verfasser wichtige 
archivarische Urkunden und andere Funde nicht zur Verfügung standen. 
Diese wurden erst später aufgefunden. Im Jahre 1946 wurde die Umstellung 
in der Klosterkirche eingeleitet, die zur Entfernung der West-Empore führte. 
Die damit verbundene Neuaufstellung der Kober-Orgel und des Chorgestühles 
boten die Möglichkeit, Grabungen in der Kirche durchzuführen. Vom Okto- 
ber 1949 bis zum April 1950 mußten die zwei gemauerten Pfeiler zwischen 
Ostdurchgang und Mönchssaal weitgehendst repariert werden. Anschließend 
an diese Arbeiten wurde die Putzschichte von den Kreuzgangmauern abge- 
schlagen und dabei die Mauerstruktur freigelegt. Im Anschluß daran erfolgte 
eine Verlegung und Modernisierung der Klosterküche, wobei wichtige Details 
über den Westtrakt des mittelalterlichen Klosters zutage traten. Die Benützung 
des sogenannten Sommerrefektoriums auch in der kalten Jahreszeit erforderte 
eine Heizanlage. Da die Künetten an die südliche Außenmauer verlegt wurden, 
war es möglich, die Außenmauern des ehemaligen alten Refektoriums freizu- 
legen. Die Wiederinstandsetzung des Stiftsgasthofes nach der Zerstörung im 
zweiten Weltkrieg förderte die Lage des alten Klosterhospitals St. Nikolaus 
zutage. Diesen zufällig gefundenen Spuren wurde nun eine genaue Unter- 
suchung verschiedener Mauern hinzugefügt, um die Einzelergebnise zu einem 
geschlossenen Ganzen zu gestalten. Die letzten Grabungen im Herbste 1952 
und im Frühjahr 1953 galten dem Nordende des Conversentraktes und in der 
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Klosterkirche der Feststellung der alten Ostpartie. Der Archivar des Stiftes, 
P.H. Watzl, stellte wertvolles unbearbeitetes Quellenmaterial zur Verfügung. 
Es sei ihm dafür herzlich gedankt. 


II. Quellen. 


Aus dem Stiftsarchiv, die in der Regestenreihe der österreichischen Kunst- 
topographie Band XIX keine Berücksichtigung fanden: 

Urkunden Nr. 4 im Heiligenkreuzer Urkundenbuch (Font. rer. Austr. II, XT, 1.): 

Ca. 1150: Huius pagine lectoribus vel auditoribus tam futuris quam pre- 
sentibus notum sit omnibus Christi fidelibus in perpetuum, quod dominus 
Heinricus dux Bawariae et frater eius Chunradus Pataviensis episcopus dele- 
gaverint predium Minchendorf pro remedio tam anime sue quam parentum 
suorum sine omni contradictione in manus domini Adalberti advocati de Perge 
ad construendas officinas Sancte Crucis, quod postmodum idem Adlbertus ad pre- 
dictum locum contradidit. et testibus stabilivit in presentia episcopi Chunradi 
et prepositorum Pataviensium Sancti Nicholai abbatisque Formbackensis 
Wernhardi et prepositi Mosburgensis Vlrici. Hujus rei testes sunt Luitoldus 
comes et filius ejus Liutoldus Walchun et frater ejus Ozzo, Fridericus filius 
comitis Ratisponensis, Pertholdus de Twombrunnen, Chunradus de Hedrichis- 
dorf, Warmunt, Heinrich, Ditmarus de Gnaimendorf et filius ejus. 

Item prefatus dux Henricus et uxor ejus Theodora de Grecia delegaverunt 
pro remedio tam anime sue quam parentum suorum sine omni contradictione 
super Sanctam Crucem debitum, quod eis annuatim persolvendum erat de vineis 
ad locum eiusdem Sancte Crucis pertinentibus, que sunt numero viginti et una. 
Testes sunt Liutoldus comes, Adlbero de Purchratisdorf, Vlricus de Stieuen; 
Ramung de Valcheinstein, Hartnid de Sahsengange, Pertholdus de Sizindorf 
cognomento Chalbel. 

Strobl. Abbatia S. Crucis 1679. Rubr. 7 Fasc. Nr. 


S.29 Conradus. abbas 1148 (:) 

et demum archiepiscopus Salisburgensis caeteram quod Seyfridus dicat 
vetera quaedam de ipso in monasterio nostro extare mummenta. 
S.37 Heinricus abbas 1148—85 

Dux Henricus, qui priora... beneficia... cumulavit; siquidem monasterium 
nostrum magna ex parte sua extruxit. 
5.40 Maquardus 1185—1202 


...facile tamen ante annum 1187 -successisse [:quo tempore prior pars 
ecclesiae claustralis a cardinale Theobaldo Hostiensi et Weltrensi episcopo, 
teste Cuspiniano consecrata fuit:/ credimus... 
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S. 46 Wernerus 1202—27 


Innocentius et Honorius uterque suo nomine tertius ambo Romani Pontifices 
tempore Werneri $. Crucis monasterium speciali privilegio donarunt, quatenus 
illud ex gratia prioris anno 1209 illi data episcopis de consecratione ecclesiarum 
altarium, olei sancti, nihil dareteneretur, de posterioris vero indulgentia anno 1222 
eidem communicata nullas decimas e suis terris.... 


S.48 Wernerus 


Anno domini 1240 indictione octava apostolorum Petri et Pauli ad domum 
Sanctae Crucis ab illustrissimo duce Friderico ventum est, in cuius comitatu 
venerabilis Pataviensis ecclesiae episcopus aderat Rudgerus quem pluresque co- 
mites et barones, magnates et nobiles clericorum et laicorum clientium, famu- 
lorum turba lumen principis prout condecet subsequens premebat. Ubi a prae- 
fato Pataviensi antistite Rudgero summo altari bene secunda tabula marmorea tunc 
consecrata supponitur, ac proinde totius monasterii consecratio renovatur et vetera 
novis supervenientibus celebritatibus cum gaudio principum commutatur. 


S.53 Esilolfus 1227—42 


...fuit gratia Henrici de Zebing quia anno 1230 ius montanum in 
Gletzlinsdorf S.Crucis monasterio ad hospitale donaverat, quod alias pater 
suus Wichardus paulo ante eidem fundaverat. 


5.59 Pilgrinus 1242—49 


Henricus de Seveldt eodem tempore cursu pro sepultura sua in monasterio 
electa cum statua eburnea B.M.V. ...contulit. 


S.89 Henricus Schinweiß 1261—84 


Inter cuius temporis decursum cum praeter aedificium templi parochialis 
1278 consummatum... 


5.95 Sighardus 1284—89 


...dicitur etiam aedificasse sive perfecisse novum chorum id est superiorem 
partem ecclesiae in cuius consecratione [:quae facta fuit anno 1285 per Bernar- 
dum Pataviensem episcopum:/ traditur magna copia hominum convenisse, 
ut multi teste Cuspiniano frigore perierint. Dies consecrationis nullibi quidem 
exprimitur, certissinum autem est ex hoc supposito debuisse contigisse in hyeme, 
et fortassis ratione novi chori in novo anno, ocassione cuius adhuc hodie distri- 
butio panis vini et carnis vulgo spenda celebratur, pro qua alias nullum funda- 
mentum habemus. Idem denique catalogus citatus dicit illum posuisse vitra 
quo nomine nos pictas fenestras intelligimus, per quas adeoque sufficienter 
psius laudi prospexisse confidimus. 
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S. 113 Bertholdus 3. 1293—97 


De quo praeterea abbate, in antiquo abbatum catalogo notatur eundem 
perfecisse capellam infirmorum, quo nomine S. Bernardi capellam interpretamur, 
quam alias Albertum ducem Austria fundasse in nostro antiquo necrologio 
prima maii legimus, qua eius obitus dies optime duobus antiquissimis nostrae 
bibliothecae correspondet libris..... 


S. 130 Joannes primus 1307—17 


.. .quando illius intuitu anno 1343 Albero de Pienck unam curiam in Baden 
nobis ad infirmariam... contulere. 
NB.: B. Gsell: 1.3. 1343. 


S. 149 Jakobus 1328—32 


nec non Austriae incolam Paulum Mer cognominatum, quorum primus, 
(Herbordus) pro missa quotidie in infirmaria seu hospitali, demo Sichhauß 


alia dicta magnam pecuniae summam ultronea oblatione donavit. 


S. 154 Wulfingus 1333—42 


sub decem quibus Wulfingus praefuerat annis ipsum maiorem de argento 
Sanctae Crucis aedificasse thecam, eamque partialiter plurimis gemmis adornasse, 
fectum extruxisse refectorii et chori cum campaniliis suis, circuitus ambitum, 
desuper illam sacristiam superiorem, in domo abbatis unam, et alteram in domo 
pellificis, sutoriam,: tegumentum auditorii multaque alia aedificia comparasse. 
ac Teparasse. i 


S. 156 


Henricus de Sevelde domini Sanctae Crucis redditus undecim solidorum in 
Ladendorf, pro ardendo lumine coram altari Beatae Margaretae Virginis con- 
structo in domo Sanctae Crucis. Addentes eidem domui pro uno decore partem 
reliquiarum et maiorem imaginem glorinae Virginis Mariae eboream. Tali 
forma, quod post obitum meum una mecum ab ecclesia Seveldensis recepto 
nequaquam alienentur... 1268 


S. 160 Leopoldus 1342—47 

...satisfecit negotiis ubi tecta super cellarium et reliqua a suo praedecessore 
imperfecte adhuc aedificia consummasse fertur... 
5.190 Albertus 1402—14 


Anno nempe 1412 in Meidling capellam divo Laurentio sacram et 1414 in 
Siegenfeldt S. Ulrico dedicatam... (erexit). 
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S. 238 Georgius 1461—70 


...dicunt Anno 1462 campanile cum tribus sollemnibus campanis 28. Juliji. e. 
in nocte B. Annae Matris S, Mariae V, fuisse concrematum per incuriam alicuius 
murarij Leonardi nomine compellati... 


S. 240 


Bernardus.. episcopus Lybanensis... anno domini 1516 feria tertia 9. die 
mensis Septembris altare in capella S. Joannis Baptistae in Tallern infra limites 
parochialis ecclesiae S. Michaelis in Gumpoldskirchen Pataviensis dioecesis 
in honorem S.Joannis Baptistae et feria sexta 12. die dicti mensis altare in. 
capella loco capitulari conventus monasterij S. Crucis praefatae dioecesis ord. 
Cist. in honorem S. Spiritus Paracliti, et omnium beatorum spirituum et Christi 
fidelium animarum; ac die Sabbati immediato sequenti, duo altaria in capella 
B.M. Virginis et S. Erasmi infra muros dicti monasterii primum in latere sinistro, 
quod ad introitum situatum in honore B.M. Virginis et omnium Sanctorum. 
Apostolorum et secundam in latere dextro in honorem S. Crucis, S. S. Joannis 
Baptistae et Evangelistae et S. Achatii et sociorum eius de speciali commissione 
et voluntate praefati reverendissimi domini nostri domini episcopi Pataviensis 
iuxta formam sanctae matris ecclesiae spiritus sancti gratia nobis cooperante 
rite et legitime duximus consecrare ac consecraverimus, ac supradictas capellas. 
in Tallern, loco capitulari et Beat. Mar. Virginis, nec non obitum supra speci- 
ficatis diebus et die Iuna 15 mensis Septembris die capellam S. Nicolai extra 
portam claustri, capellamque S. Laurentii martyris extra muros monasterij et 
infra limites parochialis ecclesiae eiusdem monasterii S. Crucis situatam, ex 
hostili incursu seu quavis alia causa exaratas simili commissione in dei nomine 
reconciliandas duximus et reconciliavimus. 


S. 298 Conradus Faber 1547—58 


:penes monasterium circumiacentes piscinas reparasse, et sollemnen unam. 
coagulationem aquarum, vulgo Wöhr dictam versus Grueb pagum extruxisse,. 
similiter intra ipsum monasterium novum calefactorium aedificasse cum. 
tribus fenestris, in quo facile instrui poterant juniores fratres per quendam ludi 
magistrum, cui iuxta anni 1558 rationem computationem: Einem schulmeister- 
auff die jungen brüder seindt geben worden 30 gulden. 


S. 317 Paulus Schönebner 1600—13 


Secundum sibi Gulielmus a Prinzenstain locum vendicat, qui virginem adceo- 
sibi habuit familiarem, ut eidem mortem non dubium quin beatam praedixerit;. 
...quae B. V.imago defacto in sacello mortuorum subscripto iconi miraculo- 
spectatur... 
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S. 328 Michael Schnabel 


Villam monasterü 2450 fl. sumptibus reaedificavit omnia altaria cum 
minori organo in maiori ecclesia erexit, balneum et murum circa conventus 
hortum extruit. 

Construxit etiam granarium cum officinis opificum, turrim super pinaculum 
templi modo quidem deiectam renovavit capellam St. Crucis eiusque cryptam. 


Mem. D. Michaelis rubr. VII. S. 25. 

Sepultus quoque in ecclesia nostra frater Hemericus conversus in Sancta 
Cruce, frater Belae Ungariae regis, sub sexto abbate monasterii nostri Egilolpho, 
ante altare Sancti Sebastiani, quod erectum fuit ante sacellorum destructionem. 


Collectanea pro corona abbatum. Stiftsarchiv rubr. 7, Fasc. IV. Nr. 12. 
D. Henricus 39. Schinweihs 1261—84 


aedificium templi parochialis in monasterio perficit. anno domini 1278. 
NB. qui etiam consecrata est. Vel saltem anno 1285 una cum choro seu 
parte superiori ecclesiae claustralis. 


D. Sighardus 1284—89 


Extruit vel ut alibi reperio perficit chorum seu partem superiorem ecclesiae 
claustralis nostrae eique vitra imponit, de pecunia, quam reperit in abbatia 
a praedecessore suo relictam. Eundemque chorum consecrari curat per dominum 
Bernardum episcopum Pataviensem anno 1285 tempore hyemali, quo multi 
frigore periisse dicuntur, teste Cuspiniano. 


D. Wulfingus 1333—42 


Tectum chori et refectorii cum campanilüs perfecit: similiter sacristiam 
super ambitum et stupam (sic veteres) in domo abbatis: multaque alia aedificia 
extruit et reformavit: scilicet sutoriam, ambitum, stupam (mori vet.) domu 
pellificis et multa alia bona fecit, auditorioque tegumentum imposuit ut ex 
antiquis instrumentis eruitur. 


D. Leopoldus 1342—47 


Teste P. Laurentio Achen nostro, tecta super monasterium et cellarium 


reformavit. 
46 Abbas S. Crucis 
D. Conradus 39 Cognomine Faber 1547—58 


Invenit tres professos in conventu, quorum unus P. Joannes Ackermann 
Prior et cellerarius alter P. Eucharius tertius fr. Joannes conversus: seniculus 
opificio sartor, brevi post mortuus et duos novitios: quorum unus Thomas, 
alter Jonas nominatus. 
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Pro mola in monasterio a domino Joanne! abbate extructa, loco ligneae 
coactionis aquariae quae saepius reparata, sed saepius rursus, vi exundantis aquae 
rupta et confracta plus detrimenti quam emolumenti monasterio offere vide- 
batur; coactionem aquariam ex quadris lapidibus ferro firmatis construere 
concludit: opusque intentum inchoat hebdomada prima quadragesimae anni 
praedicti. (1548). 

Duas piscinas in monasterio superiorem et inferiorem reparat ad profundi- 
datem parili unius expurgat: canales novos pro superiore locat: pro labore 
vero inferioris 16 flor sex urnas vini et decem modios/:Strich:/ farinae exsolvit: 
iisdemque piscinis reparatis pisces Boemicos imponit, sumptu 70 flor. Apud 
coactionem aquariam praedictam, curat educi/:ut in Germanico scriptore 
perio:/ Zwaiy Perg vel Prieg, solutis pro labore 30 flor.. 

Dormitorium conventus media ex parte reparat, sumptu 15 flor... 

Calefactorium conventuale in hypocaustum reformat, impositis ei tribus 
fenestris. 


1549 


Coactionem aquariam apud monasterium anno priore ceptam perficit sumptu 
333 flor... 

Tectum ecclesiae claustralis curat reparari, scandulis quernis integi et novos 
in eo canales locari, sumptu 20 talent. 

Dormitorium et calefactorium in monasterio, quod anno priore reparare 


cepit hoc anno perficit... 
Interiorem templi claustralis faciem renovari curat et dealbari, sumptu 


‚nonaginta talent. superadditis duobus dimidiis lateribus suillae carnis... 
Murum a templo claustrali usque ad capellam infirmorum pertingentem 
educit, sumptu decem talent. 
Piscinam novam curat parari retro monasterium, iuxta ducale cubiculum, 
per Petrum Schlossinger... 


1550 


Expletionem parietum lateralium coactionis aquariae, ab’ anno priore relictam 
hoc anno inchoat et consummat. 

In monasterio cubiculum novum extruit, veteri conventuali camerae et 
hypocausto sicut et praefecti habitationi contiguum. Granarium tabulatis pavi- 
mentat, et subter illud equile parat. Perfectione operis in annum sequentem 
relicta. 

In dormitorio cellas ligneas extruit pro conventu, sumptu 36 talent. Pro 
quibus cellis seras et ligamenta ferrea comparatusque una cum seris pro dor- 
mitorio et ambitu claustrali, sicut et cratibus ferreis pro fornace hypocausti 
conventualis, constiterunt 16 talenta. Pro fenestris cellarum exponit 11 talent. 
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Pro conventu novam culinam fornicatam aedificat inter cellarium maius et 
vetus refectorium sumpta 24. tal. 


1551 


* Juxta monasterium officinam laterariam parat. Jn monasterio vero ambitum 
claustralem expurgare eique fenestres imponere inchoat. 

Templum claustrali novo altari exornat, ea intentione, ut ad illud singulis 
feriis sextis, officium de quinque vulneribus D. N. J. Christi canatur, vel legatur 
sumptu 250 talent. In monasterio dormitorium, una cum ambitu claustrali 
et maiori cellario noviter integit, sumptu 300 talent. j 

Tractat cum magistro Urbano fabro serario Neostradij de faciendo novo 
horologio, quod et ferme perfectum habet, absque tabulis et Jndicibus. 


1552 


Officinam laterarium iuxta monasterium anno priore ceptam una cum 
fornace perficit, sumptu 150 talent... 

Jn monasterio expurgationem et dealbationem ambitus claustralis anno priore 
ceptam perficit sumptu 30 tal. Eidemque ambitui fenestras imponit, sumptu 
60 talent. 

Horologium novum per magistrum Urbanum fabrum serarium Neostadien- 
sem omnimode perfectum habet: pro quo solvit 90 for. Pro tribus autem tabulis 
indicum 17 for exponit. Jtem dat praefato magistro horologium vetus cum 
4 centenarüis ferri, quae simul computata fuerunt et taxata pro 20 flor. De- 
mum pro ponderibus huius horologii emit 4 centenarios plumbi, . 


1553 


Apud monasterium aquam scaturientem in prato Cren, in fontem lapideum 
areae monast, derivat, sumptu 34 flor. 


1554 


Jn monasterio fontem ambitus claustralis reparat: novum ei nodum stannei 
una cum quibusdam tubulis imponit: tubos plumbeos sub terraneos elevat, eosque 
cum aliis ad usum huius fontis necessariis, in statum meliorem restituit, sumptu 
100 flor. Coactionem aquariam reparat, et caemento, cuius confectioni decem 
urnae vini adhibitae sunt, firmat sumptu 13 flor. Tabernam noviter integit, 
sumptu 24 flor. 

1555 


Jn monasterio longam domum et partem ecclesiae claustralis tegulis operit, 
sumptu 40 flor. Jn vetus hypocaustum conventuale fontem inducit, ipsumque 
hypocaustum renovat sumptu 40 flor. Conventuale hypocaustum in monast. uti 
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et cubiculum Tromaviense tapetibus: Ecclesiam vero claustralem 21 altaribus 
exornat sumptu 50 flor. 


1556 


Jn Monasterio vinearium seu hortum ferarum reparat, sumptu 5 flor. 


Verzeichnis der Abkürzungen: 


Hefmer, C. a 550 cal Corona abbatum, Heffner. 

Strobl, abb. S. C...2.u4u.04. Abbatia S. Crucis, Strobl. 

CHE BO: aaa ae Collectanea pro Corona abbatum. 

Tops san nn Die Denkmale des Stiftes Heiligenkreuz, 


Österreichische Kunsttopographie, Bd. XIX. 


II. St. Bernhard und die mittelalterliche Klosteranlage. 
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Plantype eines Cistercienser Klosters 
Das Mönchs- und Konversenhaus 


Die Klosteranlagen vor dem Auftreten der Cistercienser waren in entscheiden- 
dem Maße nach den Bauplänen, wie sie der Bauriß von St. Gallen (820) bzw. 


Modell der mittelalterlichen Klosteranlage von Heiligenkreuz aus der Vogelschau, von Süd- 
westen her. Gegeben auf Grund der Mauerfunde. Von I. nach r.: Konversenhaus und Mönchs- 
haus mit Kirche, Krankenhaus mit Krankenkapelle und Alte Abtei 


Ansicht der Abtei Heiligenkreuz von Norden her mit den barocken Um- und Zubauten, ver 
dem Jahre 1672. Noch ist der Dachreiter auf der Kirche vorhanden und die Kreuzkapelle im 
alten Zustand. Ölbild von 1670 


Steafs- u. Universifäfs- 
Bibliothek kumburg 
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der des Klosters Farfa zeigt, gestaltet. Um den Kreuzgang ordneten sich die Kirche, 
nach Osten der Kapitelsaal, darüber das Dormitorium, nach Süden das Refek- 
torium, nach Westen zu die Vorratstäume. Die Anfänge des Cistercienserordens 
waren so bescheiden, daß in der ersten Zeit überhaupt keine einheitlichen Pla- 
nungen möglich waren. Erst der Eintritt Bernhards von Clairvaux und der damit 
verbundene Zustrom von Mönchen ließ die vorhandenen Gebäude als ungenügend 
erscheinen und zwang zu einem für alle Zwecke ausreichenden Neubau. Clair- 
vaux, das Kloster des hl. Bernhard, war das erste des Ordens, das zu diesem 
Neubau schritt. Wenn Dehio den uns in den Ruinen von Vaux de Cermay 
erhaltenen Kirchengrundriß als den ältesten der Cistercienserkirchen hinstellt, 
dann scheint er nicht berücksichtigt zu haben, daß dieses Kloster ursprünglich 
nicht den Cisterciensern gehörte, sondern eine Tochtergründung von Savigny 
war. Bernhard von Clairvaux und seine Architekten, der Prior Gottfried von 
Ainai und der Novizenmeister Achard schufen die erste Cistercienserkirchen- 
und Klosteranlage. Von Achard sagt das Exordium magnum: Qui etiam in 
Juventutis suae robore, plurimorum coenobiorum initiator et structor devotus 
extiterat. Wie die grauen Mönche größten Wert auf die Einheitlichkeit und 
Einheit innerhalb der einzelnen Klöster legten, so ließen sie auch in der Kloster- 
anlage keine Freizügigkeit aufkommen. 

Stefan Harding, Gründer und 3. Abt von Citeaux, schuf die in allen Klöstern 
geltende Bibelausgabe, gewissermaßen einen Einheitstext. Damit war die Li- 
turgie in einem entscheidenden Punkte einheitlich ausgerichtet. Dieselbe Rege- 
lung erfolgte für die Tagesordnung in der Kirche und im Kloster. St. Bernhard 
brachte die einheitlichen Grundlagen für den Choralgesang heraus. Aus derselben 
Geisteshaltung wurden alle Regularräume der Cistercienser einer ganz bestimm- 
ten Ordnung, wahrscheinlich sogar ganz bestimmten Maßen, unterworfen. 
In actibus nostris nulla sit discordia, sed una caritate, una regula, similibusque 
vivamus moribus (Charta Caritatis). In der Klosteranlage hat Bernhard von Clair- 
vaux einen ganz entscheidenden Einfluß genommen durch den Neubau seines 
Klosters 1135—1136. Er schuf geradezu eine Plantype für ein Cistercienser- 
kloster. Was kennzeichnet nun die Cistercienseranlage und unterscheidet sie 
von den andern? Die Klosteranlage des hl. Bernhard umfaßt 3 Bezirke. Der 
1. Bezirk und der Mittelpunkt der Anlage sind die Officinae claustri monasterüi. 
Der 2. Bereich liegt nach Osten zu und umschließt das Haus der Kranken, der 
Alten und eventuell das Haus des Abtes. Der 3. Bezirk liegt nach Westen zu. 
In ihm sind Gästehaus, Klosterspital, Wirtschaftsgebäude und anderes mehr 
untergebracht. Das Ganze ordnet sich an einem leicht abfallenden Gelände im 
Talgrund an einem reichlich Wasser führendeh Gerinine so an, daß am Oberlauf 
des Gerinnes die Anlage eines Teiches, als Wasserreservoir möglich ist, um das 
ganze Jahr hindurch genügend Wasser zur Verfügung zu haben, um die Mühle 
zu betreiben und die Fäkalien und Abfälle aus dem Bereich des Klosters weg- 
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zubringen. Das Kennzeichnende für eine Cistercienseranlage findet sich am 
ausgeprägtesten im 1. Bezirk, dem Mönchshaus. Um den quadratischen Hof 
geordnet, liegt die Kirche, nach Osten zu Sakristei, Bibliothek, Kapitelsaal, 
Auditorium, Ostdurchgang, Mönchssaal und über den genannten Räumen im 
Oberstock der Schlafsaal der Mönche. Nach Süden bzw. Norden hin liegt die 
Wärmestube, der Speisesaal der Mönche, die Küche und der Sprechsaal der 
Konversen. Der Westtrakt hat im Cistercienserkloster eine ganz besondere Ver- 
änderung erfahren, da hier für die Konversen die entsprechenden Räume, wie 
Speisesaal und Schlafsaal, geschaffen werden mußten. 

. Auch der 2. Bezirk trägt die Spuren einer starken Typisierung an sich. Das 
Krankenhaus und die dazugehörige Krankenkapelle bilden in der Lage zu- 
einander einen rechten Winkel, wie dies die Anlage von Heiligenkreuz, Lilien- 
feld, Fossanova bezeugt, abgesehen von den Hauptklöstern des Ordens. Im 
13. Jahrhundert tritt in diesen Bezirk noch das Haus des Abtes, das in der 
ersten Zeit sich an der Pforte befand. 

Der 3. Bezirk für die Aufnahme der Gäste, der Armen und Kranken, für 
die Bewirtschaftung der klösterlichen Grundstücke, hat am wenigsten Ver- 
änderung gegenüber früheren Klosteranlagen erfahren, da er den Voraussetzungen 
von Landschaft und Zweckmäßigkeit am meisten unterliegt. Dieser Plantyp 
eines Cistercienserklosters hat durch den Einfluß des hl. Bernhard die weiteste 
Verbreitung erfahren, nicht nur alle Tochtergründungen von Clairvaux zeigen 
diese Formen, sondern auch die Tochtergründungen der anderen 3 Primar- 
abteien lassen die Einflüsse dieser Anordnung erkennen. „Die innere und 
äußere Geschlossenheit des Cisterciensertums offenbart sich baulich in dem 
bezeichnendsten und einheitlichsten Mönchsstil, den das Abendland kennt“ 
urteilt Link, Maulbronn 1938, S. 9. 


IV. Heiligenkreuz und die Cistercienser-Klosteranlage. . 


Die Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, zu untersuchen, ob und wie weit 
die Anlage der Cistercienserabtei Heiligenkreuz mit dem Plantyp des hl. Bern- 
hard von Clairvaux übereinstimmt. 

Der 1. Bereich: „Das innere Kloster“, Mönchshaus und Konversenhaus. 


Die Klosterkirche (1). 


Der erste und größte Raum einer Cistercienseranlage ist die Klosterkirche. 
Mit ihrer Erstellung wurde sofort beim Beginn einer Klostergründung begonnen. 

Die Baugeschichte der Kirche hat seit jeher das größte Interesse in der 
Kunstgeschichte hervorgerufen. Es erschienen wertvolle Arbeiten, deren Er- 
gebnis hier im Zusammenhang mit den bisher unberücksichtigt gebliebenen 
Traditionsnotizen einerseits und den Ausgrabungsergebnissen anderseits gebracht 
werden sollen. 
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Die Grabungen für die Fundamente des Chorgestühls in der Kirche ergaben 
keinen Anhaltspunkt für das Vorhandensein eines gemauerten Lettners in Hei- 
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ligenkreuz. Wenn ein solcher gemauerter Lettner vorhanden gewesen wäre, 
so hätte man die Mauerreste finden müssen, da der Abbruch der Mauern immer 
nur so weit durchgeführt wurde, als es unbedingt notwendig war. Meist lag 
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wenige Zentimeter unter dem derzeitigen Niveau die alte Mauer. Dies hätte 
müssen im Falle des Lettners ebenso sein, zumal ja der westliche Teil der Kirche 
aufgeschüttet wurde. 

Eine weitere interessante Erkenntnis brachte die Entfernung der Koberorgel. 
Das Orgelgehäuse verdeckte einen breiten Streifen der Innenwand der Kirche 
und verhinderte dadurch die Veränderung der Wandstruktur bei der Restau- 
rierung von hundert Jahren. Das Vorhandensein von Steinmetzzeichen hätte 
an dieser Stelle zutage treten müssen. Es zeigte sich nun, daß die Quadersteine 
der Obergadenwand nur roh abgespitzt waren. Glattgeflächt waren nur die 
Steine des Rundbogens zwischen den Pfeilern. Von diesen Steinen wieder trug 
nur der auf dem Kämpfer aufsitzende ein Steinmetzzeichen von der Form eines 
liegenden S. 

„Die wichtigste Frage einer Cistercienserkirche“ (D. Frey. Top. S. 6) hat bei 
der Heiligenkreuzer Klosterkirche die größte Schwierigkeit bereitet: Das Altar- 
haus und der Abschluß nach Osten hin. Pläne sind keine erhalten und die Dar- 
stellung der Chorpartie auf den Fenstern im Brunnenhaus ist sehr umstritten. 

a) Dr. Alfred Schmeller hat in seiner Inauguraldissertation, Wien 1946, in 
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse und in genauer Behandlung der 
Architekturdetails sowie auf Grund vorhandener Urkunden, Fontes rer. Aust. II, 
XI, I, die „festen baugeschichtlichen Aussagen des Baues selbst‘ dargetan und 
folgende baugeschtliche Hypothese erstellt: 

1. Plan Mitte der Dreißigerjahre. Baubeginn im „bayrischen“ Grundriß. 

2. Planänderung; Querschiff mit oblongen Armen, von denen der nördliche 
fundiert wurde, 1145—1150. 

3. 1148. Abt Heinrich, der den Münsterbau mit Energie begann. Wahr- 
scheinlich mit ihm ein neuer Baumeister, Hauptbaumeister. Er setzte folgende 
Änderungen durch: Quadrierung des Grundrisse, Plan zur Wölbung. Ad con- 
struendas officinas, Münchendorfer Schenkung zum Bau des Mönchshauses. 

4. Um 1175—80 Ersetzung der alten Ostteile durch den Chorschluß Fontenay. 
Neuer Baumeister. 

5. 1187. Weihe des Klosters und der Kirche. 

6. 1200. Restaurierung der Vierung und des Querschiffes sowie des Kreuz- 
gangportales. Man knüpft wieder an die frühere Phase an. (Sieg der älteren, 
österreichischen Tradition.) 

7. 1254. Restaurierung der Fassade und der Ostteile (Querschiff‘). 

b) Wilhelm Neumann hat in seinem Tagebuch (Rubr. S. Fasc. 10, Nr. 10) 
nach der Mauerstruktur der Kirche, wie sie sich ihm bei der Restaurierung 
darbot, folgende drei Bauzeiten unterschieden: 

1. Ober den romanischen Pfeilern erkennt man einen Steinschnitt, der da- 
durch entsteht, daß die Fütterung der Mauern des Langschiffes mit den Gurten- 
trägern in der Schichtung nicht übereinstimmt. - 
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2. Ebenso erkennt man in der Mauer des romanischen Querschiffes zwei 
Bauzeiten: eine ältere, sorgfältige, und eine jüngere, das Ganze vollendende, 
aber schleuderische Zeit. 

3. In älterer Zeit war der linke Kreuzbalken (nördliche Wand) schon im Plane 
viel länger intentiert —, als man aber zur Wölbung schritt, machte das Einwölben 
dieses gar langen Parallelogramms so bedeutende Schwierigkeiten, daß man 
wohl zwei Fuß von der Nordmauer weg den Gurtansatz für dieses Travee 
ankleben mußte, wodurch ein zwei Schuh breites Tonnengewölbe sich zweifellos 
dem Travee und der Nordmauer ansetzte. Daraus mag man schließen, daß bei der 
ersten Anlage man an das Einwölben dieses Raumes nicht gedacht oder aber 
die Schwierigkeit dieses Unternehmens nicht beachtet hatte, aus dieser Zeit 
mag wohl auch das Verstärken der Mauer in diesem Raume herrühren. Nebenbei 
gesagt, es zeigte sich beim Bloßlegen dieser nach West stehenden Mauer ein 
mächtiger Riß, der vom hochgelegenen Fenster gegen die Ausmündung des 
nördlichen, romanischen Seitenschiffes sich umzog. 

4. Aus der zweiten romanischen Bauepoche mag die Umgestaltung der 
zwischen dem romanisch-gotischen und der rein romanischen Pfeiler gelegenen 
reichentwickelten zwei Pfeiler stammen. Ehemals mochten von ihnen die Wände 
der Apsiden ostwärts ihren Ursprung genommen haben. In der zweiten Epoche 
wurden sie nach allen Seiten reich gegliedert und wohl auch freigestellt. 

5. Die dritte Bauperiode ist die des reingotischen Chores. 

c) In die auftretenden Schwierigkeiten der beiden Bauhypothesen bringen 
zwei, bereits oben (siche Quellen) im Wortlaut angeführte Traditionsnotizen 
höchsterwünschtes Licht. 

Die in der abb. S. C. Strobls mitgeteilte Urkunde berichtet eindeutig von 
einer Consecratio totius monasterii im Jahre 1240 und einer Einfügung einer 
zweiten Marmortafel im Hochaltar. Wir haben es hier mit einer bis jetzt nicht 
beachteten Weihenachricht der Kirche zu tun. Die zweite für unsere Zwecke 
sehr interessante Nachricht stammt aus dem Tagebuch des Abtes Michael Schnabel 
(Mem. D. Michaelis Rubr. VII. $.25) über die Bestattung des Konversen 
Heimericus. In dieser Traditionsnotiz wird von einer Destructio sacellorum ge- 
sprochen. Diese Nachricht stammt sicher aus einem Totenbuch, aus dem Abt 
Michael Schnabel sie schöpfte, wie die anderen dieser Notiz vorangehenden 
Aufzeichnungen beweisen. Wenn auch eine andere Auflösung möglich ist, so 
spricht doch die größte Wahrscheinlichkeit dafür, daß nicht nur das Begräbnis 
des Heimericus, sondern auch die Destructio sacellorum im Zusammenhang mit 
dem Abt Egilolf steht, der von 1227—1242 dem Kloster vorstand. 

d) Die Mauerfunde bei den einzelnen Suchgrabungen. Wilhelm Neumann 
hat 1874 bei den Fundierungsarbeien für die Avanzo-Orgelempore im südlichen 
Querschiffarm einen Mauerzug aufgedeckt, der die Fortsetzung der Südmauer 
des südlichen Seitenschiffes bildet. Die Anlage der Kirche war also im Süden 
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querschiff los geplant und zum Teil schon so ausgeführt. Im Jahre 1949 wurden 
Grabarbeiten im nördlichen Querschiffarm durchgeführt und ebenso eindeutig 
die Fortsetzung der nördlichen Seitenschiffmauer bis auf die Höhe der östlichen 
Vierungspfeiler festgestellt. Bei den Grabungen 1952 im Presbyterium fand sich 
eine Mauer, die vom südöstlichen Vierungspfeiler zum nächsten gotischen 
Hallenchorpfeiler nach Osten zu führte. Waren Seitenkapellen vorhanden, so 
mußten von dieser Mauer weg nach Süden zu Reste derselben auftauchen. 
Tatsächlich fand sich ein Mauerzug, dessen Ostkante 1,50 Meter vom südöst- 
lichen Vierungspfeiler weg, nach Osten zu gemessen, liegt. Auch der Anschluß 
einer Abschlußmauer des Altarraumes von der genannten Mauer weg fand sich 
bei den Grabungen 1953 und zeigte einen geraden Abschluß des Altarraumes 
nach Osten hin. In diesen bloßgelegten Fundamenten lagen in Mörtel eingebettet 
Bausteine, die nach ihrer halbrunden Form zu schließen einer romanischen 
Apsis zugehörig gewesen sein mußten. Daß diese genannten Fundamente nicht 
den Pfeilerfundamenten der gotischen Halle zugehörig waren, ergab eine deutlich 
sichtbare Zäsur innerhalb dieser Fundamente. 

In Zusammenschau der angeführten Mauerfunde und Urkunden lassen sich 
die beiden von Schmeller und Neumann aufgestellten Bauhypothesen in Zu- 
sammenklang bringen. 

Die erste Bauperiode beginnt mit der Gründung des Klosters. Der Grund- 
riß für die Kirche ist der „bayrische“. Einen anderen, vom Orden her gestalteten, 
hat cs damals noch nicht gegeben. Das Vorhandensein der Apsiden zeigt deut- 
lich das ausgegrabene Fundament im nördlichen Querschiff. 

1145—1150 erfolgt eine Planänderung. Die querschifflose Anlage wird auf- 
gegeben und ein Querschiff eingebaut. Der Anstoß dazu ist aber nach unserer 
Meinung nicht so sehr im Wechsel des Baumeisters, sondern in den nun im 
Orden festgelegten Bauprinzipien zu suchen (Bau Clairvaux II). Mit der Schen- 
kung von Münchendorf beginnt auch der Bau des Mönchs- und Konversen- 
hauses. Der auf das Vorhandensein des sogenannten Nordtürchens aufgebauten 
Theorie Schmellers für den Plan eines Nordkonventes kann nicht zugestimmt 
werden, da einerseits das Nordtürchen in jeder Cistercienseranlage vorhanden 
ist und die Porta mortis, den Zugang zum Klosterfriedhof von der Kirche aus 
darstellt. Die Lage des Karners in Heiligenkreuz bildet ja auch für dieses Kloster 
den Beweis dazu. Anderseits ist durch die Forschungen des Stiftsarchivars 
H. Watzl festgestellt worden, daß der erste hölzerne Klosterbau auf der soge- 
nannten Widen stand. 

Die von Wilhelm Neumann im Zusammenhang mit der Veränderung der 
östlichen Vierungspfeiler festgelegte zweite Bauperiode wird sowohl durch die 
Traditionsnotizen als auch aus den Architekturdetails sowie aus den Grabungs- 
ergebnissen eindeutig festgelegt und der damit verbundene Chorabschluß 
Clairvaux II erscheint damit erwiesen. Den nach Osten zu geraden Abschluß 
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des Altarhauses zeigt deutlich die in situ aufgefundene Reihe von Quadersteinen, 
von denen der eine mit einem Steinmetzzeichen versehen ist. Auch der gerade 
Abschluß der Seitenschiffkapellen ist für das südliche Querschiff durch die frei- 
gelegte Mauerflucht erwiesen. Eine Schwierigkeit ergibt sich daraus, daß Schmeller 
den Umbau zwischen 1175 und 1180 geschehen läßt, während die Traditions- 
notiz und Wilhelm Neumann den Bau in das erste Drittel des 13. Jahrhunderts 
verlegen. Die Zeit von 1200 bis zirka 1210 scheidet als Bauzeit aus, da es nach 
einem Generalkapitelbericht feststeht, daß die Mönche von Heiligenkreuz weg- 
ziehen und in Ungarn eine Neugründung machen wollten. So kommt für die 
Zeit des Umbaues der Zeitraum von 1210-1240 in Frage. Im Gegensatz zu 
Heinrich Jasomirgott, der dem Kloster am Sattelbach seine ganze Gunst zu- 
wandte, scheint der Herzog Leopold VI. anders eingestellt gewesen zu sein, 
was sich aus der Gründung von Lilienfeld zu erklären scheint. Es kommt somit 
die Zeit zwischen 12101240 als Bauzeit des zweiten Chorabschlusses in Heiligen- 
kreuz allein in Frage. Die dritte Bauperiode, die des rein gotischen Chores, 
beginnt 1288 und endet mit der Weihe 1295. 

In diesem Zusammenhang sei auch über die von Wilhelm Neumann an- 
genommene Empore im südlichen Querschiff gesprochen. Ein solcher Einbau 
findet sich in keinem der uns überkommenen alten Cistercienserbauten. Eine 
Empore für die Kranken anzunehmen ist abwegig, da diese ihr eigenes Kranken- 
haus bzw. in der Kirche zwischen Mönchs- und Konversenchor ihren eigenen 
Platz hatten. Wir möchten vielmehr annehmen, es handle sich bei den ge- 
fundenen Schildbogen um die Reste des ersten Querschiffes, das sicher niedriger 
war als das heutige. Und die Stiege in der Mauer hat nicht nur in den Mönchs- 
schlafsaal geführt (vgl. Zwettl), sondern auch auf das Dach des Querschiffes, 
das ja sonst keinen Zugang gehabt hätte. In Fossanova findet sich die Stiege 
in der südlichen Hälfte der Westfassadenmauer der Kirche. Daß nach Veränderung 
des Querschiffes durch einen Verlust ein Bedürfnis nach einer neuen Stiege in 
den Dachraum des Querschiffes und des gotischen Chores vorhanden war, 
beweist der Bau der Turmstiege im nördlichen Querschiffarm 1466. Wäre eine 
andere Möglichkeit gewesen, den Dachraum zu erreichen, so hätte man nicht 
diese Anlage gebaut. 

- Die Glasgemälde des gotischen Chores und den Meister, der sie verfertigte, 
behandelt Wilhelm Neumann auch in seinem Tagebuch und berichtet, daß für 
diese und die Fenster im Brunnenhaus nach P. Leopold Gindel der Meister Eber- 
hart in Frage käme, der wegen seiner Kunstfertigkeit vom Herzog Albrecht I. 
im Jahre 1294 die Ausbesserung der Glasfenster in der von Leopold dem Glor- 
reichen 1220—1222 errichteten Capella speciosa zu Klosterneuburg anvertraut 
erhielt. Der Zeitraum, in den das Wirken Meister Eberharts fällt, reicht von 
1290—1309. 

Dr. Alfred Schmeller hat in der Österreichischen Zeitschrift für Denkmalpflege, 
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1950, Heft 5—6, Seite 88, der Heiligenkreuzer Westfassade eine eingehende 
Arbeit gewidmet. Das Ergebnis des Verfassers stimmt nach seiner Angabe überein 
mit D. Frey in der Kunsttopographie, Band XIX. Die Entstehungszeit der Fassade 
fällt in die Jahre 1145—1155. Eine Restaurierungsperiode setzt in den Jahren 
1250—1260 ein. Der ersteren Periode gehört nach Schmeller die rechte Fassaden- 
hälfte an, deren Wandgestaltung Lisenenhalbsäulen zeigt, wozu noch die seit- 
lichen Fenster und die Fenstergruppe in der Mitte zu zählen sind. Zur zweiten 
Periode gehören: der Rundbogenfries der linken Seite, das Kämpferstück, auf 
dem die zweite breite Lisene von links abgekragt ist, die beiden Portale ohne 
den rechtsseitigen Sockel des Hauptportales, der linke Fassadensockel und die 
erste breite Lisene von links. Auch in diesem Zusammenhang muß auf die Tra- 
ditionsnotiz der Weihe von 1240 und die große Feierlichkeit derselben hingewiesen 
werden. Dieses Ereignis dürfte auch diese Restaurierungsperiode an der West- 
fassade der Kirche abgeschlossen haben. 

Der für die Zisterzienserkirche vorgeschriebene Dachreiter auf der Kirche 
findet sich auch in der mittelalterlichen Anlage von Heiligenkreuz und befand 
sich nach Anbau des gotischen Chores.an der Stelle, wo das Langhaus mit 
dem Querschiff zusammenstößt. Er war aus Holz gefertigt. Erst Abt Michael 
Schnabel läßt einen viel größeren in Fachwerksbau errichten, 1641. Unter Abt 
Clemens Schäffer ist jedoch der Bauzustand dieses Turmes so schlecht, daß 
man sich zu einem Neubau entschließen muß. So wird einerseits ein kleines 
Türmchen am gotischen Chor für. die Wandlungsglocke errichtet, und ein in 
Stein gemauerter Turm anschließend an das nördliche Querschiff gebaut, 1669. 
Nach zweijähriger Bauzeit stürzt der schon fertig gemauerte Turm in sich 
zusammen. Am 31. August 1674 ist dann der Turm endlich fertig gemauert 
und am 8. November nach Aufbringung des Helmes vollendet. 


Der Kreuzgang (18). 


Bei den Restaurierungsarbeiten des Kreuzganges im vergangenen Jahrhundert 
war für den Mauerputz schlechter Mörtel verwendet worden. Dies erforderte 
dauernd Reparaturen. Im Winter des Jahres 1949 wurde der alte, schlechte 
Mörtelputz entfernt. Damit war die Struktur der Kreuzgangmauern einer 
genauen Untersuchung zugänglich. 

a) An der Nordmauer des Kreuzganges, die zugleich die Außenmauer des 
südlichen Kirchen-Seitenschiffes bildet, weisen die Quadersteine entweder über- 
haupt keine sichtbare Oberflächenbehandlung auf oder sie sind grob abgespitzt. 
Steinmetzzeichen waren keine zu finden. Wären welche vorhanden gewesen, 
sie hätten hier müssen zutage treten, da diese Wand von den Restaurierungen 
verschont blieb. In dieser Mauer fanden sich Öffnungen, deren Gewände sorg- 
fältig geflächt sind, aber der gleichen Bauzeit angehören. 
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Der Zweck dieser Öffnungen — sie finden sich auch noch im Westtrakt — 
mit ihrem geraden Sturz waren lange Zeit ein Rätsel. Zur Belichtung des süd- 
lichen Seitenschiffes der Kirche konnten sie wegen ihrer tiefen Lage nicht dienen. 
Erst ein Vergleich mit der Cistercienserabtei Wettingen in der Schweiz brachte 
Licht in diese Frage. Die Öffnungen dienten für die Ablegung der hl. Beichte. 
Der Pönitent kniete im Seitenschiff der Kirche, der Beichtvater befand sich im 
Kreuzgang. Die Öffnung ließ sich durch eine kleine Holztür verschließen. Diese 
Einrichtung war in erster Linie für die Konversen vorgesehen, die zu bestimmten 
Hochfesten des Jahres von den Wirtschaftshöfen zurück ins Kloster kamen, um 
die Sakramente der Buße und der Eucharistie zu empfangen. Daher auch ihre 
Verwendung im Parterre des Westtraktes. 

b) An den Ostmauern des Kreuzganges, die zugleich die Westmauer des 
Kapitelsaales bilden, sind die Bausteine ebenso nur roh abgeflächt oder roh ab- 
gespitzt. Deutlich zeigt sich, daß die Mauer viel älter ist als die derzeitigen Tür- 
und Fensteröffnungen. Diese erweisen sich als später eingesetzt. Für das freie 
Auge sichtbar zeigen sich die Balkenöffnungen, worin die Trambalken für die 
Decke des Kreuzganges oder die Kragsteine für die Pfette des Dachstuhles 
eingelassen waren. 

c) Wesentlich verschieden von den beiden beschriebenen Mauerflächen des 
Kreuzganges ist die Südwand oder Refektoriumswand. Da ist das Mauerwerk 
im Bereich des Refektoriums sehr stark verändert. Viele Hausteine erscheinen 
sekundär verwendet. 

d) Den primitivsten Charakter weist die Westwand des Kreuzganges auf. 
Grob abgespitzte Quadern oder Natursteinplatten kennzeichnen dieses Mauer- 
werk, in das die Fensteröffnungen mit geradem Sturz eingelassen sind. Die Löcher 
für die Balkenköpfe des hölzernen Kreuzganges finden sich auch hier, jedoch in 
geringerer Höhe angeordnet als an der Kapitelhauswand. 

Die Schlußsteine des Kreuzganges weisen durchgehends Farbspuren auf. Sie 
waren färbig gefaßt. Mit einer Ausnahme an einem Strebepfeiler der Südost- 
ecke des Kreuzganges finden sich keine Steinmetzzeichen mehr. Die an der 
genannten Stelle vorhandenen stimmen überein mit den Steinmetzzeichen in 
der sogenannten Fraterie (Mönchssaal). 

Unter Heranziehung der Traditionsnotiz von 1240, die von einer Consecratio 
totius monasterüi spricht, unter Berücksichtigung der Gewölbeform im Karner 
unter der Kreuzkapelle (Gelöbnis Friedrich I. 1244), läßt sich die Bauzeit des 
Kreuzganges nach oben hin mit dem Weihedatum 1240 festlegen, wobei die 
Gleichheit der Steinmetzzeichen in dem Mönchssaal und in der Südostecke des 
Kreuzganges mit ins Kalkül gezogen sind. Den Beginn setzt Schmeller mit 
1215 an. Der erste Kreuzgang war demnach aus Holz gebaut. Nach der Beendi- 
gung des Langhauses der Kirche wurde der Umbau des Klosters begonnen, der 
mit dem obengenannten Weihedatum seinen Abschluß fand. 
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A. Der Osttrakt des Mönchshauses. 
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Die Entfernung des Mörtels von den Mauern des Osttraktes hat den zeit- 
lichen Unterschied zwischen Mauern und Fenstern bzw. Türen zum Kreuzgang 
hin klar erkennen lassen. Während die Mauern dem 12. Jahrhundert an- 
gehören, sind die Gewölbe, von der alten Sakristei angefangen bis zum Mönchs- 
saal, aus der gleichen Zeit wie die des Karners unter der Kreuzkapelle, deren 
Datierung nach D. Frey festliegt. Da der Bau des Carnariums der letzte in der 
Reihe ist, so stimmt das Weihedatum von 1240 auch für den gesamten Osttrakt. 
Die Mauern lassen aber auch noch einen weiteren Unterschied erkennen: Der 
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Bau des 12. Jahrhunderts reichte über den sogenannten Ostdurchgang hinaus und 
schloß sehr wahrscheinlich noch ein Joch des Mönchssaales ein. Genau so weit 
reicht auch der alte Mönchsschlafsaal im Oberstock. An diesen vorhandenen 
Bestand fügte das 13. Jahrhundert die Erweiterung des Mönchssaales an und gab 
dem ersten wie dem zweiten Teil ein einheitliches Gewölbe. Ein Vergleich 
der Gewölberippen der Liebfrauenkirche in Wr. Neustadt, geweiht 1259, mit 
den Gewölben des Mönchsschlafsaales in Heiligenkreuz schließt nicht aus, daß 
auch der Mönchsschlafsaal noch dem Weihedatum von 1240 zugeordnet werden 
könnte. Die große Ähnlichkeit der Kapitelle und Gewölberippen mit dem Cellier 
im Petit Clairvaux, Dijon (12. Jahrhundert) oder dem Pfortentrakt in Clairvaux 
selbst, weist auf einen burgundischen Einfluß in Heiligenkreuz hin und macht 
damit auch das Auftreten dieser Bauformen von Heiligenkreuz vor der Weihe 
des Domes von Wr. Neustadt wahrscheinlich. 

Die Frage nach dem Baumeister der in Heiligenkreuz so fruchtbaren Bau- 
periode von 1210-1240 richtet den Blick auf einen gewissen Veronius, con- 
versus lapicida, der 1206 erwähnt wird (Watzl, Die Cistercienser von H., Seite 6, 
Nr. 48). Daß dessen Stellung nicht eine gewöhnliche war, erhellt daraus, daß er 
als Zeuge in einer Urkunde auftritt. Der Name Veronius fällt ganz heraus aus 
den übrigen überlieferten Namen derselben Zeit und scheint nach Oberitalien 
oder Südfrankreich zu weisen. Ist auch Hanthalers Ortilo umstritten, auch die 
Nachricht, daß der Abt Maquard von Heiligenkreuz den Mönch Gebhard und 
den Konversen Gerold als Baumeister zur Neugründung von Lilienfeld entsandt 
hätte (Tobner, Lilienfeld, S. 46), so dürfte daraus eines sicher sein, daß am Beginn 
des 13. Jahrhunderts die Cisterze am Sattelbach über tüchtige Steinmetzen ver- 
fügte. i 

Wichtig erscheint für die Bestimmung des Baumeisters des Kreuzganges die 
Aufzeichnung im Tagebuch Wilhelm Neumanns, daß der berühmte Architekt 
Villard de Honnecourt um das Jahr 1241 nach Ungarn reiste und zirka 1247 nach 
Frankreich zurückkehrte. Nach dieser Anmerkung Neumanns wird der genannte 
Architekt als Baumeister des Zsambeker Domes gehalten. Soviel soll gewiß 
sein, daß er ein Paviment einer ungarischen Kirche für so schön erkannt haben 
soll, daß er es abzeichnete. Aus dieser Nachricht geht zumindest, wenn schon 
nicht der Mann selber in Heiligenkreuz Einfluß genommen hat, soviel hervor, 
daß der Einfluß aus Frankreich in jener Zeit ein ganz bedeutender und unmittel- 
barer war. Eine Tatsache, die sich u.a. in den Kreuzgängen von Heiligenkreuz 
und Lilienfeld offenbart, denen die capella speciosa in Klosterneuburg vor- 
angeht. 

Alle Cistercienseranlagen des 12. Jahrhunderts kennen für die Regularräume 
nur die Zweischiffigkeit. Das Bauen mit drei Schiffen ist ein Kennzeichen des 
13. Jahrhunderts. Es taucht nun in Heiligenkreuz die Frage auf, ob der Osttrakt 
des Mönchshauses, der heute eine dreischiffige Anlage darstellt, diese so erhalten 
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hat, daß die gleiche Raumfläche zuerst zweigeteilt und im 13. Jahrhundert drei- 
geteilt wurde oder ob im 12. Jahrhundert die Trakttiefe nur zwei Schiffe umfaßte 
und im 13. Jahrhundert die Ostmauer hinausgerückt wurde. Die Antwort auf 
diese Frage gibt ein heute noch vorhandenes Relikt des alten Dachansatzes am 
südlichen Querschiffarm der Kirche. Daraus ergibt sich deutlich, daß die ur- 
sprüngliche Trakttiefe nur zwei Schiffe umfaßte. Die Dachtraufe dieses zwei- 
schiffigen Mönchshauses liegt in genau derselben Höhe, wie im Westen die Reste 
der Dachtraufe des Konversenhauses anzeigen. Das 13. Jahrhundert hat also sowohl 
die Trakttiefe als auch, wie später unten dargestellt wird, die Traktlänge des 
Osttraktes des Mönchshauses vergrößert. 

Karl Öttinger hat in seinem Artikel: „Das älteste Herzogsgrabmal Öster- 
reichs“ („Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte“, Band II, Fest- 
schrift für R. Egger, Klagenfurt, 1953), einen Gedanken ausgesprochen, dem 
wir nicht zustimmen können. Die Anlage einer Sakristei zwischen Kirche und 
Kapitelhaus gehört zum eisernen Bestand einer Cistercienseranlage. Sollte sie 
in Zwettl gefehlt haben, so würde dies einen Ausnahmefall darstellen, wie er 
ganz selten vorkommt und in der Lage des Klosters seinen Grund hat. Aus 
der Zweischiffigkeit der Anlage des Kapitelsaales im 12. Jahrhunderts ergibt 
sich bei seiner Erweiterung im 13. Jahrhundert keine Vergrößerung „um mehr 
als die Hälfte“, sondern um ein Drittel der Fläche, denn zweischiffig muß 
nicht identisch sein mit vier Travees, sondern kann auch sechs Travees auf- 
weisen, wie die meisten uns aus dem 12. Jahrhundert erhaltenen Kapitelsäle 
einhellig beweisen. 

In diesem Zusammenhang steht die Frage, wie kam es zu der so fruchtbaren 
Bauperiode von 1210—1240. Canivez, Statuta ord. Cisterciensis, Bd. I, S. 366, 
Nr. 46, bringt für das Jahr 1209 die interessante Nachricht: Petitio abbatis Sanctae 
Crucis de abbatia transferenda committitur abbati Morimundi, qui de hoc ordinet, 
disponat, sicut viderit expedire. Die Vorgeschichte zu dieser Petitio scheint so 
zu sein: Seit. der Gründung betrachteten die Babenberger Heiligenkreuz als ihr 
Familienkloster und wandten dieser Cisterze ihre Gunst zu. Wenn Heinrich 
Jasomirgott (1142—1177) auch nicht hier begraben liegt, so berichtet die Con- 
tinuatio Claustroneoburgensis (MG. hist. SS.IX. 610) doch von ihm: iuvit 
aedificare monasterium Sanctae Crucis in acdificio pro parte maiore. Leopold V. 
(1177—1194) setzte diese Haustradition fort (Kirchenweihe 1187) und wird auch 
im Kapitelhaus begraben. Sein Nachfolger aber (Leopold VI. (1194—1230) baut 
sich in Lilienfeld „sein eigenes Kloster“, um dort auch begraben zu werden. 
Gerade zu dieser Zeit setzen aber die großen Schenkungen der ungarischen 
Könige ein. Die Abkehr der herzoglichen Interessen und die wachsende Freund- 
schaft mit den ungarischen Königen scheinen der Anlaß zu dieser Petitio gewesen 
zu sein. Der Abt von Morimond hat dann die Gesinnung des Herzogs geändert, 
was sich in der nun einsetzenden Bautätigkeit manifestiert. Friedrich I. 
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(1230—1246) wieder gehört zu den größten Wohltätern des babenbergischen 
Familienklosters und ist auch in Heiligenkreuz bestattet. 


Die alte Sakristei (2). 


Der dem Plantyp entsprechende, an die Kirche anschließende Raum ist 
die Sakristei. Heiligenkreuz entspricht auch in diesem Fall den Ordens- 
vorschriften. 

Die Sakristei ist von der Kirche zugänglich. Die Türe von der Kirche her 
zu dem Raum ist in Heiligenkreuz in der Gestalt des 13. Jahrhunderts erhalten. 
‘W. Neumann hat sie bei der Restaurierung in den Neunzigerjahren freilegen 
lassen. Aus dem 13. Jahrhundert stammt auch die Eingewölbung: Gratige 
Kreuzgewölbe zwischen spitzbogigen, breiten, glatten Gurten. Die Einteilung 
der Gurten deutet darauf hin, daß ursprünglich die Sakristei auch den Raum der 
jetzigen Anna-Kapelle umfaßte. 


Armarium (Bibliothek) (3). 


Das der Anlage gemäße anschließende Armarium (Bibliothek) hätte dann 
die Form gehabt, wie sie jetzt noch die Tochtergründung von Heiligenkreuz 
Baumgartenberg, aufweist. Leider ist vom Armarium keine Spur mehr zu fin- 
den, das wurde restlos zerstört bei der Trennung des Raumes und der damit 
verbundenen Errichtung der St. Anna-Kapelle durch Abt Weixelberger, der 
daselbst auch seine Ruhestätte fand. Die Sakristei diente bis zur Erbauung der 
barocken Sakristei an der Südseite des gotischen Chores durch Clemens Schäffer 
in den Jahren 1667—69. Die Errichtung der gotischen Halle und die damit 
verbundene Aufstellung von 16 Altären ließ die Sakristei neben dem Kapitel- 
saal als zu klein erscheinen, so daß bereits Abt Wulfing (1333—42) „oberhalb 
des Kreuzganges“ eine Sacristia superior errichtete, die oberhalb des Südflügels 
des Kreuzganges lag. Die jetzige Paramentenkammer stammt aus der Zeit des 
Abtes Christoph Schäfer (1615—37). 

Das zwischen alter und neuer Sakristei liegende Fürstenoratorium schuf 
Abt Gerhard Weixelberger (1708, 1709). 


Der Kapitelsaal (4). 


Das erstemal ist der Kapitelsaal im Jahre 1142 bezeugt (MON. Germ. hist., 
ss. IX. 732), als LeopoldIV. im Capitulo bestattet wird. D. Frey nimmt das 
Kapitelhaus als unverändert erhalten an. Nach dem oben erwähnten Mauer- 
befund trifft das nicht zu. Der Kapitelsaal des 12. Jahrhunderts hatte sicher eine 
Holzdecke. Zweifelhaft ist, ob dieser Raum auch im 13. Jahrhundert die 
gleichen Gewölbe hatte wie die Sakristei und der Mönchssaal. Trifft dies aber 
zu, dann müßte man einen Umbau dieses Raumes in der zweiten Hälfte des 
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13. Jahrhunderts annehmen, da die Gewölberippen in der Profilierung einen 
sehr fortgeschrittenen Typus darstellen. Der Kapitelsaal der Cistercienserklöster 
im 12. Jahrhundert war durchgehend zweischiffig. Wie dies bereits dargelegt 
wurde, stimmt das auch für Heiligenkreuz. Die Umänderung setzt im 13. Jahr- 
hundert ein. Daraus ergibt sich, daß die jetzige Lage der Grabsteine im Ostteil 
des Kapitelhauses nicht die ursprüngliche ist. Bei der Erweiterung des Kapitel- 
hauses wurden sie umgelegt. Diese Tatsache wirft ein ganz neues Licht auf 
den Grabstein, der jetzt an der Westwand des Seitenschiffes steht und die 
Inschrift Berthold von Treun hat (Top. S. 274, Abb. 269). 

Es ist möglich, daß dieser Grabstein in den Kreis der Babenberger gehört 
und im Kapitelsaale lag, bei der Veränderung im 13. Jahrhundert aber entfernt 
und neuerdings verwendet wurde. Den mittelalterlichen Raum läßt Abt Konrad 
Faber mit einer Tünche versehen und Abt Gerhard Weixelberger läßt das 
Kapitelhaus 1705 in der jetzigen Gestalt ausmalen. Die Stifterbilder, die dieser 
Abt im Kapitelsaal anbringen läßt, nimmt der Nachfolger auf dem Abtstuhl, 
Robert Leeb, wieder heraus und gibt sie in den Bildersaal. Später kommen 
sie in den oberen Schlafsaal. Den Platz der Bilder im Kapitelsaal gestaltet 
M. Gußner nach den alten Vorbildern in Fresko. 1670 wird das schmiede- 
eiserne Gitter angebracht (Generalprotokoll des Abtes Clemens Schäffer). 


Totenkapelle (5) und Ostdurchgang (6). 


Der an den Kapitelsaal anschließende Raum, jetzt Totenkapelle, stand einige 
Male im Mittelpunkt des Interesses. Mettler und Neumann vermuteten hier 
den Ostdurchgang; Abt Gregor Pöck das Auditorium juxta capitulum. Jeden- 
falls ganz abwegiig ist der Restaurierungsbericht von Lanz. Maueruntersuchungen 
im Jahre 1953 haben eindeutig die Quadermauern aus Kalkstein zum Vorschein 
gebracht. Für die Annahme Neumanns und Mettlers spricht die eindeutige An- 
ordnung des Ostdurchganges neben dem Kapitelsaal bei folgenden Tochter- 
gründungen .von Heiligenkreuz, Zwettl, Lilienfeld, Neuberg. Es scheint die 
Anordnung des Ostdurchganges neben dem Kapitelsaal eine Charakteristik 
der Morimondenser Filiation zu sein. An der Ostmauer dieses Raumes ist viel 
herumgearbeitet worden, so daß von dorther keine Antwort für die Lösung 
unseres Problems erwartet werden kann. Für die Ansicht Gregor Pöcks sprechen 
die beiden großen Türöffnungen im Nachbarraum. Die Trennmauer zwischen 
Nachbarraum und Mönchssaal ist kein Beweis, da auch in Zwettl trotz der An- 
ordnung des Ostdurchganges neben dem Kapitelsaal vom Mönchssaal zwei 
Räume durch eine Mauer abgetrennt sind, deren einer nach alter Tradition als 
Auditorium gilt. Die bei der seinerzeitigen Restaurierung aufgefundene Öffnung 
in der Südwand der Totenkapelle war schr wahrscheinlich kein Fenster, sondern. 
eine Türe, wie die Ausmaße dieser Öffnung beweisen. Eine solche schmale Türe 
findet sich auch am Gebäude der alten Klostermühle. Bei der Entfernung des 
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Mörtels trat an der genannten Südmauer weiter ostwärts noch eine Türöffnung 
zutage. Diese stammt jedoch aus viel späterer Zeit. Die Schwierigkeiten bei 
der Bestimmung des Zweckes dieses Raumes werden noch dadurch vergrößert, 
daß Abt Gregor Pöck 1935 seine Ansicht änderte und die Bezeichnung Audi- 
torium dem Mönchssaal gab. Einen Beitrag zur Lösung dieser Fragen bringt 
das ungleiche Alter der beiden Baukörper im Osttrakt. Wie bereits erwähnt, 
reichte der Klosterbau des 12. Jahrhunderts wenig über den Ostdurchgang 
hinaus. Daran wurde erst die Erweiterung des Mönchssaales im 13. Jahrhundert 
gebaut. Im Bau des 12. Jahrhunderts hat dann die jetzige Totenkapelle die Stiege 
zum Schlafsaal einerseits (Zugang vom Kreuzgang) und darunter den Kloster- 
karzer (Zugang durch die vorhandene alte Öffnung in der Südmauer) anderer- 
seits enthalten. Vergleiche den Grundriß von Aiquebelle. Auf diesen Raum 
folgte der Ostdurchgang und weiter nach Süden ein bescheidenes Auditorium, 
in der Größe, wie es heute noch in Zwettl erhalten ist. Der Klosterkarzer in 
Zwettl, oberhalb des Ostdurchganges durch eine Stiege zugänglich, ist auch 
ein Beweis für die Richtigkeit dieser Theorie. Im 13. Jahrhundert wird der 
Mönchssaal (Auditorium) erweitert und in der Südostecke des Kreuzganges 
ein neues Stiegenhaus erbaut. Damit war die erste Stiegenanlage überflüssig. 
Abt Konrad Faber wiederum erweitert die Wärmestube und entfernt den Stiegen- 
aufgang in der Südostecke. Der Zugang zum Schlafsaal erfolgt wieder durch 
den Raum der jetzigen Totenkapelle (Aufgang durch die zweite Öffnung der 
Südwand), bis am Beginn des 17. Jahrhunderts das Stiegenhaus im Osten ge- 
baut wird und der Raum der Totenkapelle 1607 als solcher benannt erscheint. 
Es ist möglich, daß das neue Stiegenhaus schon von Abt Konrad Faber stammt. 
Die Gurten der Gewölbe wurden wahrscheinlich bei der Ausgestaltung des 
Raumes durch Giulliani 1713 entfernt. 1881 erhält das Fenster seine jetzige Ge- 
stalt, um das Glasgemälde Walzers (1841) aufzunehmen. Das Bild der Mutter- 
Gottes, das 1607 als Supraporte über dem Eingang angebracht war, wurde 
1913 durch ein schmiedeeisernes Gitter ersetzt Abbatia $. Cr. S. 317. 


Das Auditorium — Der Mönchssaal (Fraterie) (7). 


D.Frey hat in der Topographie von Heiligenkreuz bei der Behandlung 
der Baugeschichte die Ausführungen des Abtes Gregor Pöck vom Jahre 1913 
übernommen und damit die Bezeichnung Auditorium für die Totenkapelle ver- 
wendet. Abt Gregor Pöck hat dann in der Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege, 
1935, Seite 187, seine Ansicht abgeändert und richtig den Namen Auditorium 
dem Mönchssaal gegeben. Die Änderung seiner Ansichten begründet Gregor 
Pöck damit, daß von Abt Wulfing (1333—42) berichtet wird, er hätte Tegumen- 
tum auditorii, das ist das Dach des Auditoriums, repariert. Unterstützt wird 
diese letztere Ansicht dadurch, daß noch 1734 der diesem Raum entsprechende 
in Zwettl als Parlatorium der Patres bezeichnet wird. Später heißt dieser Raum 
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Konventstube. Es scheint, daß in der Filiation von Morimond das Auditorium 
iuxta capitulum fehlt, dafür aber der Mönchssaal größer ist. Die Restaurierung 
im Jahre 1934 hat die alten Maße dieser spätromanischen Halle wiederherge- 
stellt. Die Proportionen bewegen sich in den einfachsten Zahlen 2:3:4:5. Die 
alte Bemalung aus der Entstehungszeit des Auditoriums, rote Quaderzeichnung 
auf gelbgetöntem Grund, ist größtenteils erhalten. 1949 konnte ein ursprüng- 
liches Fenster freigelegt werden: ein Doppelfenster mit geradem Sturz, ähnlich 
den Fenstern im Laienrefektorium Maulbronns. Der Zugang zum Audi- 
torium erfolgte in Heiligenkreuz sowohl aus dem Ostdurchgang wie aus dem 
Süddurchgang, vom Kreuzgang aus nie. Die Bezeichnung „unteres Dormi- 
torium“ stammt nicht erst aus der von Dagobert Frey angeführten Zeit, sondern 
erscheint bereits 1777 in Hieronymus Rösslers Annalen, dürfte daher älteren 
Ursprungs sein. Vielleicht war ein Teil des Saales für die Novizen verwendet. 
Die Herstellung des alten Niveaus brachte Mauerreste zum Vorschein. Ein 
Teil wurde sofort als barocker Einbau erkannt. Ein anderer Teil (4) aber als 
ursprünglich hingestellt (Gregor Pöck, Zeitschr. für Kunst- und Denkmal- 
pflege, 1935). Dies ist nicht richtig. Diese Fundamente gehörten den Heizungs- 
anlagen des Abtes Konrad Faber für den anschließenden Wärmeraum an. 


Der Mönchsschlafsaal. 


Über dem Osttrakt, von der Sakristei bis zum Ostdurchgang lag, den 
Cistercienserbauvorschriften gemäß, der Schlafsaal der Mönche. Die drei- 
schiffige Halle in Heiligenkreuz hatte ursprünglich beiderseits Fenster, und zwar 
Doppelfenster mit geradem Sturz, genau so wie der Mönchssaal (Auditorium). 
Da der ganze Osttrakt über die romanische Kirchenanlage im 13. Jahrhundert 
nach Osten vorragte, so war zur Kirche hin auch ein Schlafsaalfenster ange- 
bracht, das 1670 von Clemens Schäffer als Türe zu einem Oratorium verwendet 
wurde. Abt Konrad Faber baute in den Schlafsaal einen großen Kamin, dessen 
Umrisse noch jetzt erkennbar sind. Die Architekturdetails der Halle stimmen 
ganz mit dem Cellier des Petit Clairvaux, Dijon, bzw. mit dem Pfortentrakt 
von Clairvaux und in Heiligenkreuz selbst mit dem Konversenspeisesaal im 
Westtrakt überein. Abt Konrad Faber hat 1550 den Saal durch Zwischen- 
wände aus Holz abteilen lassen. An Stelle der alten hölzernen Betten ließ er 
eiserne Bettgestelle anfertigen. Die Holzwände wurden später mit Lehmmörtel 
beworfen und weiß gekalkt, so daß das 17. Jahrhundert den Eindruck hatte, 
als wären die Zwischenwände aus Lehm. Dieser alte Schlafsaal verliert seine 
Bedeutung, als 1642 nach Süden hin die neue Quadratur mit den heizbaren 
Zellen erbaut war. Die Stiege vom Schlafsaal zur Kirche, die zu den charak- 
teristischen Eigentümlichkeiten einer Cistercienserbauanlage gehört, wurde 
unter Wilhelm Neumanns Leitung abgeändert und von der Westwand des süd- 
lichen Querschiffarmes abgerückt. Das vorhandene barocke Marmorgeländer 
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wurde entfernt und durch ein schmiedeeisernes aus der Werkstatt Gschmeidlers 
ersetzt. Die romanische Stiege zum Schlafsaal von der Kirche war in der Süd- 
mauer des Kirchenquerschiffarmes gelegen, eine Anlage, wie sie sich heute noch 
in Zwettl erhalten hat. 

An den Schlafsaal anschließend ist ein Raum, der neun Joche umfaßt. Er dürfte 
unter Abt Wulfing 1333—42 erbaut worden sein (Top. Seite 9). Dieser Raum 
wird 1550 als Vetus camera conventualis bezeichnet. 


B. Der Südtrakt. 
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Das Stiegenhaus und der Süddurchgang (8). 


Bei der Entfernung des Mörtels trat in der Südostecke des Kreuzganges 
eine Archivolte zutage. Bei näherer Untersuchung ergab sich, daß diese Archivolte 
auch in Lilienfeld vorhanden ist. Ein Vergleich mit anderen Cistercienserklöstern 
ergab, daß es sich hier um ein Stiegenhaus handelt, das vom Kreuzgang in den. 
Schlafsaal der Mönche führt. In Heiligenkreuz war dies auch der Zugang zur 
Vetus camera conventualis und der oberen Sakristei. Die Anordnung des Stiegen- 
hauses an dieser Stelle und nicht wie bei anderen Klöstern neben dem Kapitel- 
saal oder nach dem Ostdurchgang dürfte ein Kennzeichen der Morimonder 
Filiation sein. Während die Klöster, die Clairvaux gründete, die Konventsstiege 
im Osttrakt anordnen, haben die von Morimond abstammenden Klöster meist 
das Stiegenhaus in der Südostecke. Gleichzeitig war hier auch der Ausgang in 
den Küchengarten, der in Heiligenkreuz wie auch in Lilienfeld nicht im Osten, 
sondern im Süden liegt. Dieses Stiegenhaus war in Verwendung bis zum 
Jahre 1548. In diesem Jahre reformat abbas Conradus Faber calefactorium con- 
ventuale in hypocaustum, impositis ei tribus fenestris. Mit diesem Umbau 
wurde der Raum des Stiegenhauses zum Calefactorium (Wärmestube) dazu- . 
geschlagen und ein neues Hypocaustum im Mönchssaal gebaut, dessen Funda- 
mente 1935 zum Vorschein kamen. Dieser vergrößerte Raum der Wärme- 
stube wird als Schule adaptiert für die von Abt Konrad Faber gewonnenen 
Jungen Klosterkandidaten. 1555 wird der Raum sogar mit Tapeten ausgestattet 
und fließendes Wasser in die Schule geleitet. Die Klosterschule hatte in diesen 
Mauern über 100 Jahre ihren Sitz, bis sie dann in die Süädwestecke des barocken 
Hofes vor der Kirche verlegt wurde, wo sie bis heute noch ihren Sitz hat. Der 
Präfekt der Schüler wohnte in einem Raum nebenan, ebenfalls von Abt Konrad 
errichtet veteri conventuali camerae et hypocausto contiguum. Mit dem Ab- 
bruch des alten Refektoriums wurden auch diese Räume teils abgerissen, teils 
umgeändert. 


Die Wärmestube (Calefactorium) (9). 


Die Lage der Wärmestube in Heiligenkreuz war nie umstritten. Abt Gregor 
Pöck vermutete, daß das jetzt vermauerte Eingangsportal zu diesem Raum 
zu der von ihm 1913 als Auditorium bezeichneten Totenkapelle gehört hatte. 
Mit Recht stimmte D. Frey dieser Ansicht nicht bei. Das Portal ist in situ. Es 
gehört der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts an. Oberhalb dieser Wärmestube 
war sicherlich auch ein Raum, denn noch unter Abt Michael Schnabel hatten 
die Offizialen des Klosters daselbst ihren Arbeitsraum (Jongelinus). Bis zum 
Jahre 1660 wurde die einstige Wärmestube bzw. in ihrer verwandelten Form 
als Schule für den Aufenthalt des Pförtners verwendet, bis im genannten Jahr 
Abt Clemens Schäffer den Raum zum barocken Refektorium dazu nahm 
(Generalprotokoll). 
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Der Speisesaal der Mönche (10). 


Die Lage des alten Speisesaales der Mönche, der 1633 abgebrochen wurde, 
war schon dem 18. Jahrhundert vollständig unbekannt. D. Frey hat in der Topo- 
graphie richtigerweise den Bau als im rechten Winkel zum Kreuzgang gelegen 
vermutet. Die Lage des Refektoriums ist deshalb so ‚interessant, da gerade 
hierin zum Ausdruck kommt, ob die Klosteranlage von Heiligenkreuz den 
Typus der Klöster des hl. Bernhard verkörpert oder den der Hirsauer Tradition. 
Die Klosteranlagen der Hirsauer haben sehr vieles mit den Cisterciensern ge- 
meinsam, der Speisesaal liegt aber in den meisten Fällen parallel zum Kreuzgang. 
Die Anordnung des Speisesaals mit der Längsachse parallel zum Kreuzgang 
hätte den Einfluß dieser benediktinischen Bewegung vor den Cisterciensern 
auf die Klöster der Cistercienser in Österreich bestärkt. Buber! hat in der Topo- 
graphie von Zwettl dieser benediktinischen Reformbewegung großen Einfluß 
auf Zwettl zugeschrieben. Grabungen im Jahre 1949 haben eindeutig den Grund- 
riß des Speisesaales und damit die Cistercienseranordnung ergeben. Vom Kreuz- 
gang stieg man in 5 bis 6 Stufen in den Raum hinab, den Jongelinus als per modum 
sacelli schildert. Die Breite erstreckte sich vom Kreuzgang aus gesehen über 
drei Travees, das sind zwölf Meter. Die Länge hingegen betrug 28 Meter. Durch 
4 Pfeiler wurde die Halle in zwei Schiffe geteilt. Nach der Schilderung Hanthalers 
hatte das Refektorium Lilienfelds die gleiche Anordnung. Ebenso Neuberg. 
Die Höhe des Raumes war 12 Meter. Gerade diese Höhe muß den Eindruck 
einer Kirche hervorgerufen haben. Die Gewölberippen weisen dieselbe Form 
wie die im Kreuzgang auf, nach den gefundenen Stücken zu schließen. Die 
Form der Fenster ist eindeutig den Obergadenfenstern der Kirche gleich. Der 
Fußboden war mit roten Ziegeln im Quadratformat 24x24 cm belegt. Eine 
Erweiterung des Mauerwerkes an der Westwand scheint darauf hinzudeuten, 
daß auch der bei den Cisterciensern übliche Vorleser--Ambo vorhanden war. 
Der Bau des Refektoriums gehört somit der Bauzeit nach 1150 an. Die Ein- 
gewölbung muß zugleich oder nach dem Kreuzgang erfolgt sein. Abt Wulfing, 
1333—42, hat das Dach des Refektoriums erneuert und einen Turm über das 
Dach gesetzt, wie er sich in allen alten Cistercienserklöstern angeordnet findet. 
Im Jahre 1470 ermahnt der Vaterabt von Morimond als Visitator des Klosters 
den Abt von Heiligenkreuz, das angefangene, heizbare Winterrefektorium 
fertig zu stellen. Wahrscheinlich teilte man damals den Innenraum des Refek- 
toriums und machte den zum Kreuzgang näher liegenden Teil heizbar. 1633 
wurde das Refektorium dem Konventneubau geopfert und niedergerissen. 
Die Quadersteine sind heute noch in den Mauern feststellbar. Den geänderten 
Verhältnissen entsprechend, wurde ein barockes Refektorium errichtet, das 
mit seiner Längsachse parallel zum Kreuzgang liegt und den ehemaligen Raum 
des Winterrefektoriums und der alten Klosterküche umfaßte. 1660 erweitert 
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Abt Clemens Schäffer den Speisesaal um das anschließende Portnerzimmer 
und läßt den neugewonnenen Raum mit Stukko ausstatten. Nach der Türken- 
invasion von 1683 wird neuerdings die ganze Sorgfalt zur Ausschmückung 
dieses Raumes verwendet, bis dann Gerhard Weixelberger die heutige Gestalt 
und ihre kostbare Ausstattung schuf. 

Die neue Quadratur, die das alte Refektorium verdrängte, war 1634 von 
Abt Christoph Schäfer begonnen worden und wurde 1642 von Abt Michael 
Schnabel vollendet. Der Architekt ist Joan Angelo Canavale (1634—1649). 
Neben ihm tritt noch Joan Dominico Canaval als Maurerpolier auf. (Archiv 
Hikr. R. 14, f XXXIL) 


Die Klosterküche (11). 


Die räumlichen Ausmaße der Küche bei den Cisterciensern waren sehr 
gering im Verhältnis zu anderen Räumen. So bildete die Grundfläche der alten 
Küche in Heiligenkreuz ein Quadrat mit der Seitenlänge zweier Travees des 
Kreuzganges (7 Meter). Bei den Grabungen fand sich noch der alte steinerne 
Ausguß für die Abwässer und der alte Kanal, der diese Abwässer aufnahm. Die 
Gewölbeform in der Küche dürfte die des Kreuzganges gewesen sein, wie die 
aufgefundenen Bruchstücke vermuten lassen. Diese alte Klosterküche wurde 
1550 von Abt Konrad Faber abgebrochen und um den Raum des Auditorium 
juxta coquinam erweitert (inter cellarium majus et vetus refectorium). 1634 
wird die Küche neuerdings umgebaut, in welcher Gestalt sie bis 1949 blieb. 


Das Brunnenhaus (17). 


Dem Speisesaal der Mönche gegenüber liegt bei den Cisterciensern das 
Brunnenhaus. Die ursprünglichste Form hat sich bis heute in Silvacanne, Pro- 
vence, erhalten: eine Quelle, die im Boden des Kreuzganges durch Steine ein- 
gefaßt ist und zwei Becken durchrinnt, deren erstes Trinkwasser, das zweite 
Nutzwasser spendet. Die Anordnung der Wasserhähne an den Wänden wie 
in Heiligenkreuz wird im 13. Jahrhundert üblich und war auch in Heiligen- 
kreuz die ursprüngliche. Wann die Fassung der Quelle in die heutige Form des 
Brunnens erfolgte, läßt sich nicht mehr feststellen. Von Abt Konrad Faber wird 
berichtet, er habe dem Konventbrunnen neue Röhren eingefügt. 

Abt Udalrich hat nur die Wasserleitung erneuert. Der Bau des Brunnen- 
hauses erhebt sich über einem eckigen Grundriß. In Maulbronn findet sich 
die gleiche Form. Der Steinmetz, der an den Fundamenten der Pfarrkirche 
arbeitete, hat auch hier an den Grundmauern mitgearbeitet. Die Annahme 
Wilhelm Neumanns, daß Liebhart von Passau, der dem Abt Reinhard I. von 
Baumgartenberg (1337—51) im Jahre 1344 ein bleiernes Lavatorium schuf, auch 
den Bleibrunnen von Heiligenkreuz erstellt hätte, läßt sich nicht beweisen. Das 
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oberste Becken des Bleibrunnens wurde 1683 zerstört, dann wieder hergestellt 
und der Brunnen nach oben hin mit einer Kupferschale erhöht und das Ganze 
mit einem Kreuz gekrönt. 


Das Sprechzimmer der Konversen (12). 


Mit der Entfernung des Mörtels von den Kreuzgangwänden fand sich das 
älteste Portal der Heiligenkreuzer Klosteranlage. Ein kleines, romanisches Rund- 
bogenportal wie das vermauerte Nordtürchen in der Kirche. Es gehört der 
ersten Bauperiode, unmittelbar nach der Gründung des Klosters, an. Diese auf- 
gefundene Türe führte in einen Raum, der zwischen Küche und Refektorium 
der Konversen lag. Er diente zur Ordnung der wirtschaftlichen Obliegenheiten 
der Konversen. Hier erteilte der Pater Cellerar (Wirtschaftsdirektor) den Kon- 
versen seine Aufträge und empfing Rechenschaft über die wirtschaftliche Lage. 
Den Raum verband eine Öffnung mit der Klosterküche, durch welche die 
Essenausgabe an die Konversen erfolgte. 


C. Der Westtrakt, das Haus der Konversen. 


Die Unterbringung der der klösterlichen Gemeinschaft eingeordneten Kon- 
versen brachte eine völlige Änderung der Räume im Westbezirk der Kloster- 
anlage, gegenüber der alten benediktinischen Anordnung. 


Cellarium minus (16). 
Cellarium maius (17). 


D. Frey sagt in der Top., den Westtrakt betreffend: „Die ursprüngliche 
Anordnung ist in Heiligenkreuz durch den Umbau in den Jahren 1613 und 
1617 zur Abtwohnung vollständig verwischt.‘“ Schon das 16. Jahrhundert hatte 

“keine rechte Vorstellung mehr von der mittelalterlichen Anordnung. Erst der 
Küchenumbau 1949 brachte die ersten Spuren der alten Anlage zum Vorschein. 
Die aufgefundenen Mauern ließen sich aber vorläufig noch nicht mit den 
schriftlichen Nachrichten über das Cellarium minus bzw. majus in Einklang 
bringen. Erst die Heranziehung der collectanca abbatum (siehe oben Quellen) 
mit ihren bis zur Auffindung dieser Quelle unbekannten Berichten über die 
Bautätigkeit des Abtes Konrad Faber ermöglichte die eindeutige Festlegung des 
Cellarium majus an das Südende des Westtraktes und damit die Zuweisung der 
Mauerfunde und Architekturdetails in diesen Räumen. Weitere Grabungen im 
Winter 1952 vervollständigten das Wissen um die alte Anlage des Konversen- 
traktes und machten die früher geäußerte Meinung über das Vorhandensein 
einer Klostergasse in Heiligenkreuz hinfällig. Heiligenkreuz hat eine solche nicht 
gehabt. Sind die Bezeichnungen Cellarium majus bzw. minus für den Westtrakt 
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eigentlich nicht zutreffend, so werden sie im Folgenden zur besseren Verständ- 
lichkeit beibehalten, wobei das cellarium majus im unteren Stockwerk den 
Speisesaal der Konversen, im oberen den Schlafsaal derselben, das cellarium 
minus dagegen im unteren Stockwerk Vorratsräume und im oberen Stockwerk 
wieder den Schlafsaal umfaßt hat. Der Name cellarium majus stammt bereits 
aus einer Zeit, da der Westtrakt nicht mehr der Unterbringung der Konversen 
diente. Eine Erscheinung, die im Orden der Cistercienser fast gleichzeitig in 
Erscheinung tritt und seine Ursache in der religiösen Bewegung der Bettel- 
orden hat. In der Mitte des 12. Jahrhunderts übertrifft die Zahl der Konversen 
in Heiligenkreuz die der Mönche weitaus und überschreitet nach alter Tradition 
die Zahl 200. Unter Abt Leopold (1342—1347) hat sich das Bild völlig ver- 
kehrt, 40 Priestern stehen 25 Konversen gegenüber. Damit waren die groß- 
angelegten Räume im Westtrakt vielfach unbenützt. Ja, es scheint sogar, daß 
die wenigen Konversen in das für sie vorgesehene Krankenhaus übersiedelten, 
da diese Räume zu ihrer Unterbringung völlig ausreichten. Die Räume des 
Westtraktes aber wurden zu Vorratsräumen, cellaria, gemacht. Mit dem Auf- 
kommen der Ziegelgewölbe im 16. Jahrhundert fügte man den unteren Räumen 
eine neue Unterteilung ein und schaffte so Keller im heutigen Sinne. Die oberen 
Stockwerke des Westtraktes, das Dormitorium, adaptiert man zur Unter- 
bringung der Abtswohnung. Diese Entwicklung läßt sich in allen Ländern in 
gleichem Maße feststellen. Ein Beweis, wie lange der Orden noch nach dem 
goldenen Zeitalter des Ordens in Dingen der Klosteranlage nach ganz bestimmten 
Vorschriften vorging, denn der Besuch der Generalkapitel brachte den einzelnen 
Äbten neben der Anregung zu verschiedenen Um- und Zubauten doch auch 
die Grenzen solcher Neuerungen zu Bewußtsein. Daß die Cistercienserklöster 
in Österreich in ihrer barocken Bautätigkeit in viel geringerem Maße als die 
anderen Orden und unter Schonung der guten mittelalterlichen Bauten vor- 
gingen, hat in der durch alle Jahrhunderte bestehenden einheitlichen Ausrichtung 
des Ordens hinsichtlich der Klosteranlage seinen Grund. Die Anordnung des 
Cellarium majus am Südende des Westtraktes ist schr alt. Die umgekehrte 
Anordnung in Zwettl scheint auf die Schwierigkeit des Baugeländes zurück- 
zuführen zu sein. Jedenfalls tritt diese Art der Anordnung erst im 13. Jahr- 
hundert häufiger in Erscheinung. 

Auch im Westtrakt in Heiligenkreuz drängt sich die Frage auf nach dem 
Anteil des 12. Jahrhunderts. Entschieden der ältere der beiden Trakte ist in 
Heiligenkreuz das der Kirche näher liegende Cellarium minus. Das Unter- 
geschoß dieses Traktes hat dieselben Maueröffnungen wie das Seitenschiff der 
Kirche. Das Obergeschoß weist jene eigenartigen Fenster, gerader Sturz mit 
rundbogiger Fensteröffnung, auf, die am Querschiff in Baumgartenberg und 
später in der Spitalskirche zu Zwettl auftreten. Auch in Frankreich, in der Abtei 
Auberive, finden sich solche Fenster an der alten Mühle. Es handelt sich hier 
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um besonders von den Cisterciensern verwendete Architektur-Details. Die 
Fenster hingegen des Cellarium majus gehören, nach den Steinmetzzeichen zu 
schließen, der Zeit von 1220 bis 1240 an. Da die aufgefundenen Kapitele mit 
denen des Kreuzganges in der Südwestecke übereinstimmen, gehört der Raum 
auch seiner Eingewölbung nach der Bauperiode von 1220 bis 1240 an. 

Im Anschluß an das Cellarium majus hat sich auch noch die alte Latrinen- 
anlage nachweisen lassen, die die gleiche Gestaltung wie in Zwettl aufweist. 
Das Wasser hiezu wurde von Osten her auf der sogenannten Buchwiese in 
einem großen Teich gestaut und dann an den Stirnseiten des Krankenhauses, 
des Mönchssaales sowie des Refektoriums und des Cellarium majus vorbei- 
geführt, um die Fäkalien in den Sattelbach abzutransportieren. 

Das Cellarium minus reichte nicht bis an die Sädmauer der Kirche, sondern 
die Kirche war im Bereich des Konversenportals frei. Das freigelegte Fresco 
und Mauerfunde deuten darauf hin, daß im 13. Jahrhundert ein Paradies vor- 
handen war. Einen Eingang in den Kreuzgang im Bereich des Konversenportals 
gab es nicht. In der Nordwestecke des freigelegten Konversenportals zeigte 
sich bei den Grabungen ein mächtiges Fundament. Entweder gehört es einem 
Strebepfeiler an, wie er sich auch in Noirlac findet, der durch seine Ausmaße 
von den übrigen sich abhebt, oder es war an dieser Stelle eine Stiege unterge- 
bracht. Ein Bild in der abbatia Strobls unterstützt die erste Ansicht. Wo Cellarium 
majus und minus aneinanderstoßen, ist der alte Eingang (Ern) in das ‚innere 
Kloster‘. 

Klostereingang (14). 

Beim Umbau der letzten Jahre fand sich in einer Mauer ein Kapitel der 
alten Pfortentüre. Es gehört seiner Entstehung nach dem Westteil des Kreuz- 
ganges an. Der Eingang in das innere Kloster war also auch im Mittelalter 
an der gleichen Stelle wie heute. Der Umbau erfolgte gleichzeitig mit dem 
Bau der barocken Küche. Die alte Anlage mit dem Aufgang zum Schlafsaal 
der Konversen war so, wie sie sich in Lilienfeld erhalten hat. 


Das Krankenhaus der Konversen. 


Von diesen in einer Cistercienseranlage unbedingt vorhandenen Gebäuden 
konnten in Heiligenkreuz keinerlei Spuren entdeckt werden. Es ist auch aus den 
Bauberichten des 17. Jahrhunderts von diesem Raum keine Erwähnung getan. 
In Zwettl hingegen ist ein genauer Bericht und eine genaue Lokalisierung mög- 
lich, so daß wir vom Vorhandensein einer solchen Infirmaria der Konversen 
in Heiligenkreuz überzeugt sein können. 


Der 2. Bereich: Krankenhaus, Friedhof und Abtshaus. 


Nach dem Plan des hl. Bernhard war im Osten des Mönchshauses der Raum 
für die Novizen und für die kranken und alten Mönche. 
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Das Noviziat. 


Über die Wohnung der Novizen in Heiligenkreuz im Mittelalter ist nichts 
überliefert. Erst als 1633—42 das neue Mönchshaus gebaut wird, weist man den 
Novizen im Parterre einen Platz an, wo später die Schneiderei und die Kleider- 
kammer untergebracht ist. Unter Abt Gerhard Weixelberger findet die Über- 
siedlung des Noviziates in den 1651 errichteten Krankentrakt in dem Gebäude, 
das Bernardikapelle und Osttrakt des Mönchshauses verbindet, statt. 


Das Krankenhaus (infirmaria) (24). 


Die Anlage des Krankenhauses unterliegt bei den Cisterciensern denselben 
strengen Bauvorschriften wie das Mönchshaus. Daß das Infirmarium, Kapelle 
und Krankenhaus, in Lilienfeld, in Säusenstein, in Neuberg, Zwettl, dieselbe 
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Grundrißlösung und Lage hat wie in Heiligenkreuz, ließe sich aus der Filiation 
erklären. Daß aber die Infirmaria in Fossanova, Italien, genau dieselbe Grundriß- 
lösung aufweist, zeigt eindeutig die strenge Ausrichtung vom Orden her. Das 
Krankenhaus liegt parallel zur Ostfront des Mönchshauses, die Krankenkapelle 
steht im rechten Winkel dazu. Die Bloßlegung der Mauern des heutigen Biblio- 
thekstraktes ergab, daß wir es mit diesem Gebäude als einem Teil der Kloster- 
anlage aus dem 12. Jahrhundert zu tun haben. Der Eingang lag im Norden des 
Gebäudes. Ein Umbau muß im 15. Jahrhundert erfolgt sein, da die aufgefun- 
denen Fenstergewände spätgotische Formen aufweisen. Wahrscheinlich ist 
damals im unteren Geschoß des Gebäudes ein Gewölbe eingezogen worden 
und der obere Teil wurde gewaltig erhöht, wie der Außencharakter des Baues 
jetzt noch erweist. Hier zeigt sich der Fortschrittsgeist, der dem Cistercienser- 
orden am Anfang innewohnte. Hohe gotische Fenster für einen Profanraum 
zuzuweisen, zeigt deutlich, welche Bedeutung man dem Faktor Licht in jener 
Zeit zumaß. Das Krankenhaus der Abtei Ourscamp, das unverändert erhalten 
blieb, wird heute als Kirche verwendet. Jedermann würde nach dem Äußern 
des großartigen Gebäudes auf alles andere als ein Krankenhaus des Mittelalters 
schließen. Im 17. Jahrhundert wird das Krankenhaus in eine Bibliothek umge- 
wandelt. Der Bau wird nach Süden hin verlängert, ganz neu gewölbt und ge- 
deckt und „soviel als ganz von Grund aus neu gebaut“. Für die anschließende 
Zeit ist die Unterbringung der Kranken im Haus neben dem alten Turm sehr 
wahrscheinlich. Von dort wurden die Kranken in das neuerbaute zweite Stock- 
werk des Verbindungstraktes zwischen Bernardi-Kapelle und Osttrakt gebracht, 
von wo sie 1700 in die Südostecke des barocken Hofes vor der Kirche über- 
siedelten. 


Die Krankenkapelle (St. Erasmus und Bernardus) (25). 


In den baugeschichtlichen Abhandlungen über die Klosteranlage in Heiligen- 
kreuz begegnen uns immer wieder Verwechslungen zweier ganz verschie- 
dener Gebäude miteinander, des Hospitales für die Weltleute- vor den Toren 
des Klosters einerseits und dem Mönchskrankenhaus andererseits. Schon Abt 
Gregor Pöck hat in seiner Arbeit über die Bernardikapelle 1911 für die Stiftung 
aus dem Jahre 1320 diesen Irrtum vermutet. Strobl, Castrosolium p. 97 berichtet 
von einer Gruft in der Erasmuskapelle, in der ein gewisser Paltramus ‚und 
seine Gemahlin bestattet seien. Er nennt .den Paltramus den Stifter der Kapelle. 
Eine Gruft in einer Cistercienserkirche erscheint wenig glaubhaft und schon 
gar nicht hier im Herzen des Klosters. Die Verwechslung der beiden Gebäude, 
des Klosterspitals und des Mönchskrankenhauses ergibt sich daraus, daß beide 
Kapellen als 2. Patron den hl. Erasmus hatten. Die Spitalskirche vor der Kloster- 
pforte war geweiht: Sancto Nicolao et Sancto Erasmo, die Mönchskranken- 
kapelle: B.M. Virgine et Sancto Erasmo, wie dies aus einer Urkunde über die 
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Weihe der Altäre 1516 (abb. S. c. S. 240) eindeutig hervorgeht. Da die Ver- 
ehrung des hl. Erasmus als Patron der Kranken besonders am Ende des 12. Jahr- 
hunderts große Verbreitung erfährt, erklärt sich, daß dieser Heilige im Siechen- 
haus St. Nikolaus die zweite und in der Mönchskrankenhauskapelle die erste 
Stelle bekommt. 


Von der alten romanischen Kapelle des Mönchskrankenhauses ist nichts 
mehr vorhanden. Diese mußte dem von Herzog Albrecht I. gestifteten Neubau 
weichen, der unter Abt Berthold (1293—97) vollendet und gleichzeitig mit 
dem gotischen Chor der Kirche eingeweiht wird. 1516 wird die durch Kriegs- 
einwirkung entweihte Kapelle wieder geweiht und zwei neue Seitenaltäre 
daselbst errichtet. 1549 hat sie noch den Namen capella infiırmorum. Erst 1619 
wird das erstemal der Name Bernardikapelle erwähnt. Die zweite Türken- 
invasion 1683 verwüstet die Kapelle und 1697 erhebt sie Abt Marian aus der 
Zerstörung. Das neue Kleid aber war wie ein Bahrtuch für die gotische Architek- 
tur. Erst Abt Gregor Pöck fand nach dem Brand vom 21. XII. 1910 diese wieder 
unter der barocken Verkleidung. Die Jahre nach 1945 brachten die Entfernung 
der unter Abt Marian eingebauten Empore und damit neue Erkenntnisse über 
Architekturdetails dieser Kirche. Zur Unterbringung barocker Altäre hatte 
man die gotischen Lisenen samt den Kapitelen abgeschlagen, um die barocken 
Retabeln an die Wand anrücken zu können. Nach Entfernung der Empore 
in diesem Raum zeigte es sich, daß die Kapelle nach den gleichen Grundsätzen 
gebaut war, wie die gotische Halle der Klosterkirche. 

Die Steinmetzzeichen der Bernardikapelle stimmen mit denen der alten 
Pfarrkirche und des gotischen Chores überein, so daß der Eindruck entsteht, 
die gleichen Steinmetzen hätten die Bauarbeiten im letzten Viertel des 13. Jahr- 
hunderts in Heiligenkreuz ausgeführt, angefangen von der Pfarrkirche über 
dem gotischen Chor, der Bernardikapelle zum Brunnenhaus. Eines dieser 
Steinmetzzeichen, einem Pfeil gleich, findet sich überall. Auch in Morimond 
an der Kirchenruine. Aus Resten ließ sich das Maßwerk der Fenster ermitteln 
und zeigte, daß auch in diesen Details die Bernardikapelle mit dem gotischen 
Chor völlig übereinstimmt. 

Der Verbindungstrakt, der heute Bernardikapelle, Bibliothek und Osttrakt 
des Konventes verbindet, stammt von Paul Schönebner (1600—13). Im Parterre 
war ein neues Refektorium der Laienbrüder, im ersten Stock ein Raum für die 
damals von den Jesuiten besonders verbreiteten geistlichen Übungen. Der 
zweite Stock des Gebäudes wurde 1651 als Krankentrakt errichtet. 


Das Haus des Abtes (vetus domus abbatis) (26). 


Völlig in Vergessenheit geriet das alte Abtshaus. Heute steht nur mehr die 
Südmauer dieses einst umfangreichen Gebäudes. Den geschichtlichen Werdegang 
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des Abtshauses kennzeichnet treffend die Analogie in Zwettl. In der Zeit von 
1204—17 gründet Hadmar von Chuenring das Abtshaus secundum consuetu- 
dinem ordinis, juxta interiorem portam, damit die ankommenden Gäste den 
Konvent und die Kranken nicht beunruhigten. Aber schon 1290 verlegt Abt 
Ebro das Abtshaus in Zwettl Juxta infirmitorium monachorum, also in den Ost- 
bereich (Topographie von Zwettl, S. 33). Dieselbe Entwicklung können wir für 
andere Cistercienserklöster feststellen. Den Hinweis auf den Standort dieses Ge- 
bäudes in Heiligenkreuz gab die Nachricht: Domus abbatis antiqua retro sacellum 
sancti Bernardi (Archiv Heiligenkreuz Rub. 14. fasc. 32). Abt Wulfing (1333—42) 
baut eine stupa in domo abbatis. Schon Ende des 16. Jahrhunderts wurde die 
Abtei nach Westen verlegt in den Konversentrakt (Cellarium majus), wo jetzt 
der Primizsaal ist. 1613 begann man, die Abtei über dem Kreuzgang und dem 
Cellarium minus zu erbauen. Im Jahre 1646 wird das alte Abtsgebäude im Osten 
als Sommerresidenz verwendet: domum estivalem cum turriculo retro sacellum 
Sancti Bernardi perfectum habet (Heffner, corona abb.). 
Später tritt das Gebäude vollständig in den Hintergrund. 


Der alte Turm (turris vetus) (23). 


Der beim heutigen Klerikat befindliche Turm zeigt spätgotische Fenster- 
öffnungen. Sein Bau gehört wahrscheinlich dem 15. Jahrhundert an. Die all- 
gemeine Unsicherheit dieses Jahrhunderts, es ist die Zeit der habsburgischen 
Bruderfehde, zwang zu solchen Bauten (siche H. Watzl, Sancta Crux, 1950, 
S.14). Auch im Kloster Maulbronn läßt sich aus dieser Zeit ein Turmbau nach- 
weisen. Der sogenannte Hexenturm gehört dieser Zeit an (1441). 


Die alte Mauer (22). 


C. Jongelinus (Top., Seite 35) weiß zu berichten: extat murus, licet in 
quibusdam locis dilapsus, quo integrum monasterium latissime olim cingebatur. 
Der älteste Teil dieser Mauern dürfte der den ehemaligen Küchengarten um- 
schließende sein. Er scheint aus dem 12. Jahrhundert zu stammen. Wann die 
übrigen Umfassungsmauern erstellt wurden, läßt sich in den einzelnen Teilen 
nicht mehr klarstellen, da Angaben bei Heffner, C. abb., keinen Unterschied 
erkennen lassen, ob es sich bei seinen Angaben um die Wiederherstellung: 
einer alten Mauer oder um eine völlige Neuerrichtung handelt. Jedenfalls hat 
das Streben nach Einsamkeit schon in der allerersten Zeit des Ordens solche 
Schranken aufgerichtet, und es sind Beispiele aus Frankreich bekannt, wo diese 
Klostermauern mehrere Kilometer an Ausdehnung haben. 

Der sogenannte Franzensturm gehört sehr wahrscheinlich dem 15. Jahrhundert 
an, wenn auch der heutige Bau fast zur Gänze aus dem Jahre 1650 stammt. 
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Der 3. Bereich: Pforten- und Wirtschaftsgebäude. 


In diesem Bereich herrscht nicht mehr die starke Typisierung, die wir in den 
anderen beiden vorgefunden haben. Die Anordnung der Gebäude paßt sich mehr 
dem Gelände und den Gegebenheiten der Wirtschaft an. 


Die Kreuzkapelle (capella S. Crucis) (19). 


Die Kreuzkapelle nimmt eine Zwischenstellung zwischen dem inneren 
Kloster und dem Westbereich ein. Denn einerseits gehört sie gemäß ihrer Auf- 
gabe dem geistlichen Bereich zu, anderseits weist schon ihre Lage an der Nord- 
seite der Kirche darauf hin, daß sie auch den Laien wenigstens von Zeit zu Zeit 
zugänglich war. Im Jahre 1952 wurde der alte Friedhof im Norden der Kirche 
wieder belegt. Um die Basis der nördlichen Seitenschiff-Mauern wieder frei- 
zumachen, wurde die barocke Aufschüttung entfernt. Dabei kamen Hausteine 
zum Vorschein, die sicher der alten Kreuzkapelle zugehören und nach Abbruch 
derselben wegen ihrer Gestalt für den Turmbau nicht Verwendung finden konn- 
ten. Diese Funde sowie die geschichtlichen Unterlagen stimmen darin überein, 
daß die Kreuzkapelle gegen Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut sein muß. 
Da uns Clemens Schäffer versichert (Generalprotokoll), er habe die Kreuz- 
kapelle 1674 „nach Form und Größe wieder so aufgebaut wie sie war“, so kann 
die Annahme eines griechischen Kreuzes (Donin) als Grundriß nicht stimmen. 
Diese schon bestehende Kapelle wurde nach 1240 (Gelübde Friedrich II. 1244) 
mit einem Carnarium begonnen. 1671 wurde der Westteil der Kreuzkapelle 
niedergerissen und die Stufen zur Krypta von der linken Seite auf die rechte 
Seite transferiert. 


Der kleine (21) und der große (20) Friedhof. 


Von dem Karner, nach Osten und Westen zu, erstreckte sich der Friedhof. 
In der Barockzeit wird er als kleiner und großer Friedhof bezeichnet. Nach 
dem Berichte Wilhelm Neumanns war der letzte im kleinen Friedhof an der 
Sakristei begrabene P. Alois Zwetkovits (26. April 1842) „nahe der östlichen 
Wand der Kirche, dort, wohin auch die Gebeine kamen, welche im Karner 
aufgeschichtet lagen (während der Krankheitsjahre des Abtes Edmund)“. 


Die Pforte (porta antiqua) (27). 


Vom ersten Tag der Gründung des Cistercienserordens an war im Mutter- 
kloster Citeaux die Einrichtung einer eigenen Pforte vorhanden. Ihr wurde 
größte Bedeutung beigemessen. Sie sollte ja die unbedingte Einsamkeit der 
Klosterbewohner gewährleisten. Die mittelalterliche Pforte in Heiligenkreuz ist 
vollständig erhalten, wenn auch in barocker Verkleidung. Den Mittelpunkt 


206 FRANZ GAUMANNMÜLLER 


bildet der Torturm. Er enthielt die Glocke, mit der Abt und Officialen zur 
Pforte gerufen wurden. Abt Michael Schnabel hat 1649 die alte Pforte in das 
barocke Kleid gebracht, nachdem schon 1639 das „steinerne Portal“ gesetzt 
worden war. Allerdings fehlten noch die Statuen, die erst 1678* „in die drey 
Nüschl“ gestellt wurden. Den Turmabschluß in der heutigen Form erstellte 
Abt Gerhard Weixelberger. 1722 wurde das Hornwerk von den Gebrüdern 
Römer eingebaut. 


Das Pförtnerhaus (28). 


Vom Torturm nach Westen zu ist das Pförtnerhaus. Im Trakt nach Osten 
war die Küche für die Gäste untergebracht. 


Das Gästehaus (29). 


Nach Nordosten zu stand das Gästehaus (heute Haus Nr. 2). 


Der Fruchtkasten (Granarium) (31). 


Dieses zur Aufnahme der Vorräte bestimmte Gebäude findet sich bei den 
meisten Cistercienserklöstern der Kirche gegenüber nach Westen zu angeordnet 
(vgl. Maulbronn). Auch in Heiligenkreuz hat es diese Lage. Es reicht von der 
Kaiserstiege bis ins Nordwesteck des Hofes vor der Kirche. Der Bauzeit nach 
gehört es der gleichen Zeit an wie das nördliche Querschiff der Kirche, also der 
Mitte des 12. Jahrhunderts. Die Breite betrug 15 Meter, die Länge hingegen 
43 Meter. Der Eingang in das Gebäude lag zirka 2 Meter tiefer als das jetzige 
Niveau des Hofes. Das hängt mit der ursprünglichen Form des Geländes zusam- 
men, das vom Franzensberg sanft bis zum Dornbach abfıel. Mit dem Konversen- 
trakt verband es eine lange Mauer und bildete so schon im Mittelalter gewisser- 
maßen einen Hof vor der Kirche. Diese Mauer ließ Michael Schnabel 1655 
niederlegen, um dort das neue Gästehaus erstehen zu lassen. Es läßt sich nicht 
feststellen, wann ein Teil des Fruchtkastens zur Unterbringung besonders hoch- 
gestellter Gäste herangezogen wurde. 1549 wird schon erwähnt, daß es für die 
Beherbergung des Kaisers Verwendung finde. Coll. p.C.a. S.: iuxta Ducale 
cubiculum. 1550 läßt es Abt Konrad Faber austäfeln und richtet im Kellergeschoß 
einen Pferdestall ein. In diesem Gebäude oder gleich nebenan war auch die alte 
Bäckerei. Da die Unterbringung der kaiserlichen Gäste immer mehr Raum 
beanspruchte, verlegte Michael Schnabel 1653 (abbatia S. 328, Heffner C. a. 1653) 
den Fruchtkasten (Granarium) nach Südwesten, wo ein schon bestehendes altes 

Gebäude (Klostermühle) adaptiert wurde und durch einen Zubau die Unter- 
bringung der Ernte sowie der Werkstätten einiger Handwerker möglich wurde. 
Aber auch der Gästetrakt, das sogenannte „Fürstenzimmer“, genügte nicht mehr 
für die Gastfreundschaft des Klosters, so daß am 23. III. 1655 (Heffner C. a.) 
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Abt Michael Schnabel zum Bau des Gästetraktes schritt. Am 23. VII. 1657 
(Heffner C. A. 1657) ist dasselbe bis auf die Einrichtung fertiggestellt, die dann 
Abt Clemens Schäffer (Hefner C. a.) 1658 vollendete. Dieser neue Gästetrakt 
verband das Fürstenzimmer mit dem alten Klostergebäude. Damit war 
aber auch der Zweck des alten Fürstenzimmers erloschen und es wird 1659 an- 
gebrochen. Mit den Quadersteinen werden die Pfeiler für den Gang vor dem 
Gästetrakt und den Fürstenzimmern sowie den Kanzleitrakt erbaut. Im gleichen 
Jahr ersteht das Torgebäude zwischen Meierhof und Fürstenzimmer. 1662 ist 
der ganze Ausbau des äußeren Hofes vollendet, einschließlich des Traktes von 
der Kirche nach Norden zu zum Pfortentrakt. 


Das Klosterspital (Hospital zu St. Nikolaus) (30). 
Vom Jahre 1648 berichtet die Corona abbatum, daß Abt Michael Schnabel 


capellam veterem S. S. Erasmi et Nicolai, olim hospitale ad portam monasterii 
niederreißen läßt, um dem heutigen Gasthaus Platz zu schaffen. Daß die genannte 
Kapelle in der Nähe des heutigen Gasthauses liege, wurde allgemein angenom- 
men, doch erst die Mauerfunde aus dem Jahre 1952 ließen die Mauern mit einem 
romanischen Rundbogenfenster in Erscheinung treten. Es zeigte sich, daß das 
Gasthaus größtenteils auf den alten Fundamenten des Klosterspitals ruht. Es 
wurde nur nach Süden und Norden zu erweitert. Dieses Hospital zu St. Ni- 
kolaus war eine jener typischen Anlagen, wie sie bis in die späte Gotik hinein 
erbaut wurden: Nach der einen Seite eine Kapelle, nach der anderen Seite einige 
Zimmer im Unter- und Obergeschoß für die Kranken und Siechen. Wie das 
Beispiel Zwettl zeigt, war es ungefähr für 30 Leute gerichtet. 10 Dienstleute 
standen als Dienstpersonal zur Verfügung. Die Leitung hatte ein arzneikundiger 
Mönch. Die Gründung dieses Hospitals in Heiligenkreuz geschieht 1190 durch 
Wichard von Zebing. Abb.$.Cr. S.53. Um 1200 macht Herzog Heinrich 
von Mödling eine Schenkung „weil er das Klosterspital in Not sieht“. 1230 
macht der Sohn des Stifters, Heinrich von Zebing, wieder eine Schenkung 
abb. S. Cr. S.53. Weitere Schenkungen 1343 durch Albero de Pienck, abb. 
S. Cr. $. 130; Herbordus, abb. S. O. 149. Ein gefundenes Kapitell, wahrscheinlich 
aus dem Türgewände des Kirchenportals dieses Hospitals, zeigt dieselbe Form 
wie die Kapitelle an der Nordwand am Hochschiff der Kirche. Die Kapelle 
muß ursprünglich eine hölzerne Decke gehabt haben, wie sie noch heute in 
Zwettl erhalten ist. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde dann die Kapelle einge- 
wölbt. Sicherlich diente diese Kapelle in der ersten Zeit auch den Laien im 
Dienste des Klosters als Gottesdienststätte. Bald aber scheint sie zu klein geworden 
zu sein oder waren andere Gründe maßgebend, jedenfalls 1278 wurde die so- 
genannte Pfarrkirche gebaut unter Abt Heinrich Schinweiß. Die Nikolaus- 
kapelle blieb weiter als Hospitalkirche bestehen. Am 15. IX. 1516 weiht Bischof 
Bernhard von Passau die Kapelle St. Nikolaus außerhalb der Klosterpforte, da 
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sie ex hostili incursu exaratam esse, durch Kriegseinwirkung ihrer Weihe ver- 
lustig gegangen war. Der an die Kapelle anschließende Trakt des Hospitals 
scheint damals zu einer Taverne umgebaut worden zu sein, denn von Abt Konrad 
Faber wird berichtet, daß er 1554 das Dach der Taverne instandsetzen ließ. 
Coll. p. C. A.S. Abt Michael Schnabel läßt den ganzen Trakt demolieren, 
22. XI. 1648, Heffner, Corona abbatum, und ein den neuen Bedürfnissen ent- 
sprechendes Gasthaus erbauen, das im folgenden Jahr vollständig fertig dastand. 

Der Trakt, wo jetzt die Fleischhauerei ist, scheint aus dem Jahre 1679 zu 
stammen, da in diesem Jahr der erste „‚Ausschrotter“ nach Heiligenkreuz kam. 
Bis dahin mußte das Fleisch zur Bewirtung der Wallfahrer nach Mariazell von 
Sittendorf oder Gaaden geholt werden. 


Die Pfarrkirche zu Maria Krönung (35). 


Zur Klosteranlage der Cistercienser gehört die sogenannte Pfortenkirche oder 
Leutkirche, wie sie heute noch in den meisten alten Klöstern zu finden ist. In 
Heiligenkreuz und Zwettl verband sich in den ersten zwei Jahrhunderten nach 
der Gründung damit ein Klosterhospital, wie dies bereits dargestellt wurde. Diese 
Verbindung zwischen Leutkirche und Hospital ist hauptsächlich in den deutschen 
Gebieten festzustellen und ging so weit, daß sogar Frauenklöster ein solches 
Hospital außerhalb der Klausur zu leiten hatten. Mit der Zunahme der Besitzungen 
in der Nähe des Klosters konnte schon am Beginn des 13. Jahrhunderts die Land- 
arbeit nicht mehr mit eigenen Kräften bewältigt werden und mußten Laien- 
kräfte herangezogen werden. Für diese scheint nun die Kapelle St. Nikolaus 
nicht ausgereicht zu haben, so daß eine neue Kirche, ausreichend groß, mit 
einem eigenen Friedhof daran angelegt und 1278 fertiggestellt wurde. Der Grund- 
tiß ist dem der Bernardikapelle fast gleich. Der Altarraum ist entsprechend 
den Niveauverhältnissen tiefer gelagert als der Laienraum. Die Wanddienste 
sind bis auf den Boden herabgeführt und verwenden bereits den Birnstab. Die 
Gliederung ist so, daß die Quadratpunkte des Grundrisses durch Lisenen mit 
5 Birnstäben betont sind, während die Zwischenjoche Lisenen mit 3 Birnstäben 
aufweisen. Die aufgefundenen Steinmetzzeichen weisen den Zusammenhang mit 
dem gotischen Chor und der Bernardikapelle auf. 

Schon 1516 (abb. S. Cr. S.240) wird diese Kirche Pfarrkirche genannt. Abt 
Michael Schnabel erhob diese Leutkirche offiziell zur Pfarrkirche. Von hier aus 
wurden Sittendorf, Dornbach, Sulz, Grub, Mayerling, Schwechat, Siegenfeld 
seelsorglich betreut. 1638 überträgt Michael Schnabel einen Altar Mariä Krönung 
aus der Klosterkirche in diese Pfarrkirche. Nach Abbruch der Kapelle St. Nikolaus 
wird die dort befindliche Glocke für diese Kirche verwendet und der 1651 
errichtete Turm mit Blech überzogen. Aber schon im Jahre 1769 wurde diese 
Pfarrkirche für andere Zwecke verwendet, da inzwischen die Aufgabe der Pfarr- 
kirche an die Klosterkirche übertragen worden war. Im Jahre 1802 reißt man 


Die mittelalterliche Klosteranlage der Abtei Heiligenkreuz 209 


die Pfarrkirche auf kaiserlichen Befehl nieder und verwendet die Steine beim 
Bau des kaiserlichen Schlosses in Laxenburg (Rittersaal). 


Laienfriedhof (36). 


Anschließend nach Nordwesten lag der Friedhof, von einer Mauer um- 
schlossen. Der letzte, der hier bestattet wurde, war nach Wilhelm Neumann 
Herr A. Kaiser, der Vater des Rentmeisters Ignaz Kaiser. 


Wächterhaus (37). 


Neben der Leutkirche war ein Wächterhaus und zugleich Mesnerhaus. Die 
aus Hausteinen ausgeführten Fundamente deuten auf eine sehr frühe Bauzeit, 
gleichzeitig mit der Kirche, hin. Clemens Schäffer ließ einen vollständigen Um- 
bau dieses Gebäudes 1676 durchführen. Abt Michael Schnabel schuf gleichzeitig 
mit dem Bau des neuen Gasthauses aus der Front der Pfarrkirche einschließlich 
des Mesnerhauses, der Gasthausfront und dem neugebauten Meierhof einen 
Platz, der vornehmlich für die Fahrzeuge der Bauern und der nach Mariazell hin 
reisenden Pilger gedacht war und schuf dazu die nötigen Stallungen zur Unter- 
bringung des Zugviehs. Das Wappen des genannten Abtes ist noch am Nordtor 
des Hofes zu sehen. 

Der Meierhof (32). 


Nach Südwesten hin, von den vorgenannten Gebäuden gesehen, liegt der 
Meierhof. 1642 abgebrannt, wurde er von Abt Michael Schnabel neu erbaut. 
Vorher hatte er keine Gewölbe. Um der Feuersgefahr zu begegnen, ließ der 
genannte Abt in allen Gebäuden der Ökonomie Gewölbe einbauen. Die noch 
heute geltende Einteilung in Ochsen-, Pferde-, oberen und unteren Kuhstall 
ist sicher sehr alt. Die Gebäude standen ursprünglich ohne Verbindung unter- 
einander und erst die Barockzeit hat sie in die heutige Form zusammengefaßt. 


Die große Scheuer (33). 


Den Wirtschaftshof mit seinen Gebäuden umschließt eine weitläufige Mauer. 
Am westlichen Ende derselben steht die große Scheuer. Der Bau gehört dem 
13. Jahrhundert an. 


Die alte Klostermühle (34). 


Dieser in jedem Cistercienserkloster vorhandene Bau hat auch in Heiligenkreuz 
seinen Platz. Von der ersten Anlage ist nur mehr ein bescheidener Baurest er- 
halten. Abt Michael Schnabel fügte dem alten Mühlenbau ein geräumiges Ge- 
bäude an zur Unterbringung der Vorräte. (Verlegung und Neubau des Gra- 
nariums.) Die Wiederinstandsetzung der Gruber „Wöhr“ durch Abt Konrad 
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Faber zeigt, daß die Anlage bereits schr alt war. Der genannte Abt nahm aber 
auch eine Arbeitsteilung vor. Die Sägemühle zur Erzeugung von Schnittware 
verlegte er etwas nach Westen an den Platz, an dem bis 1948 das Sägewerk 
stand. Für die Mehlmühle schuf er eine ganz neue Anlage durch den Bau eines 
großen Staudammes, um die gesammelte Kraft des Sattel- und Dornbaches aus- 
zunützen. 1655 reißt Abt Michael Schnabel diese Staumauer wieder weg und 
verwendet die Quadersteine beim Bau des Gästetraktes. Abt Clemens Schäffer 
greift neuerdings den Gedanken Fabers auf und baut einen neuen Staudamm 
und eine Mühle mit drei Rädern. Diese Anlage geht später in Privatbesitz über 
und findet als Gipsmühle Verwendung. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kauft 
das Stift diesen Besitz an, reißt alles nieder und baut an dessen Stelle das 
heutige Waschhaus. Das Waschhaus wiederum war ursprünglich an der Stelle 
des jetzigen Kindergartens. 


V. Zusammenfassung. 


Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, daß auch Heiligenkreuz in seiner An- 
lage in jeder Hinsicht den Ordensvorschriften der Cistercienser gemäß erbaut 
war und gegenüber dem Plantyp des hl. Bernhard nur geringfügige Umstellungen 
einzelner Räume aufweist. Diese Unterschiede dürften ihren Grund in der Fi- 
liation von Morimond haben. 

Im 12. Jahrhundert bauen die Mönche selbst und nur wenige Laienkräfte 
helfen mit. Der Beginn des 13. Jahrhunderts sieht das Anwachsen der Laien bei 
den Bauarbeiten, wie die zahlreichen Steinmetzzeichen beweisen. Am Ende dieses 
Jahrhunderts und später bei der Pfarrkirche, dem gotischen Chor, Bernardi- 
Kapelle und Brunnenhaus sind fast ausschließlich gedungene Handwerker am 
Bauplatz. 

Rückblickend auf die Baugeschichte läßt sich folgendes feststellen: 

1133—1450 Gründung und Aufbau. 

1450—1550 Niedergang und Verfall. 

1550—1600 Adaptierung der alten Regularräume für die Aufgaben der Zeit. 

1600—1750 Abbruch verschiedener Regularräume, die ihrer Aufgabe nicht 
mehr entsprechen können, und Neubau derselben Regularräume in der neuen 
Quadratura und im Hof vor der Kirche. Erster Abschluß 1674 mit dem Turm- 
bau, zweiter Abschluß nach der zweiten Türkeninvasion 1739 mit der Er- 
stellung des Josefsbrunnens im Hof vor der Kirche. 


